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ORGANIZATIONAL. DIRECT SUPPORT, AND 
GENERAL SUPPORT MAINTENANCE 
REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST 
(INCLUDING DEPOT MAINTENANCE REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS) 

Section I, INTRODUCTION 


1. Scope. 

This manual lists spares and repair parts; special tools; special 
test, measurement, and diagnostic equipment (TMDE), and other special 
support equipment required for performance of organizational, direct 
support, and general support maintenance of the air conditioner. It 
authorizes the requisitioning and issure of spares and repair parts 
as indicated by the source and maintenance codes. 

2. General. 

This Repair Parts and Special Tools List is divided into the 
following sections: 

a. Section II. Repair Parts List. A list of spares and repair 
parts authorized for use in the performance of maintenance. The list 
also includes parts which must be removed for replacement of the auth- 
orized parts. Parts lists are composed fo functional groups in numeric 
sequence, with the parts in each group listed In figure and item 
number sequence. Bulk materials are listed in NSN sequence. 

b. Section III. Special Tools List. A list of special tools, 
special TMDE, and other special support equipment authorized for 
the performance of maintenance (Not Applicable.) 

c. Section IV. National Stock Number and Part Number Index. A 
list, in National item identification number (NIIN) sequence, of all 
National stock numbers (NSN) appearing in the listings, followed by a 
list in alphameric sequence of all part numbers appearing in the list- 
ings. National stock numbers and part numbers are cross-referenced 

to each illustration figure and item number appearance. This index 
is followed by a cross-reference list of reference designators to 
figure and item numbers. 

3. Explanation of Columns. 

a. Illustration. This column is divided as follows: 

(1) Figure Number. Indicates the figure number of the 
illustration of which the item is shown. 

(2) Item Number. The number used to identify item called 
out in the illustration, 

b. Source, Maintenance, and Recoverability (SMR) Codes. 

(1) Source Code. Source codes indicate the manner of acquiring 
support items for maintenance, repair, or overhaul of end items. 
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Source codes are entered in the first and second positions of the 
Uniform SMR Code format as follows: 

Code Definition 

PA - Item procured and stocked for anticipated or known usage. 

PB - Item procured and stocked for insurance purpose because 

essentiality dictates that a minimum quantity be available 
in the supply system. 

PC - Item procured and stocked and which otherwise would be coded PA 
except that it is deteriorative in nature. 

PD - Support item, excluding support equipment, procured for initial 
issue or outfitting and stocked only for subsequent or addi- 
tional initial issues or outfittings. Not subject to automatic 
repl eni shment . 

PE - Support equipment procured and stocked for initial issue or 
outfitting to specified maintenance repair activities. 

PF - Support equipment which will not be stocked but which will be 
centrally procured on demand. 

PG - Item procured and stocked to provide for sustained support for 
the life of the equipment. It is applied to an item 
peculiar to the equipment which, because of probable discon- 
tinuance or shutdown of production facilities, would prove 
uneconomical to reproduce at a later time. 

KD - An item of a depot overhaul /repai r kit and not purchased 

separately. Depot kit defined as a kit that provides items 
required at the time of overhaul or repair. 

KF - An item of a maintenance kit and not purchased separately. 

Maintenance kit defined as a kit that provides an item that 
can be replaced at organizational or intermediate levels of 
maintenance. 

KB - Item included in both a depot overhaul /repai r kit and a 
maintenance kit. 

MO - Item to be manufactured or fabricated at organizational level. 

MF - Item to be manufactured or fabricated at the direct support 

maintenance level. 

MH - Item to be manufactured or fabricated at the general support 
maintenance level. 

MD - Item to be manufactured or fabricated at the depot maintenance 
level . 

AO - Item to be assembled at organizational level. 

AF - Item to be assembled at direct support maintenance level. 

AH - Item to be assembled at general support maintenance level. 

AD - Item to be assembled at depot maintenance level. 

XA - Item is not procured or stocked because the requirements for 
the item will result in the replacement of the next higher 
assembly. 

XB - Item is not procured or stocked. If not available through 
salvage, requisition. 

XC - Installation drawing, diagram, instruction sheet, field service 
drawing, that is identified by manufacturer ' s part number. 

XD - A support item that is not stocked. When required, item 
will be procured through normal supply channels. 
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NOTE 

Cannibalization or salvage may be used as a source 
of supply for any items coded above except those 
coded XA and support items as restricted by AR 
700-42. 

(2) Maintenance Code. Maintenance codes are assigned to indi- 
cate the levels of maintenance authorized to USE and REPAIR support 
items. The maintenance codes are entered in the third and fourth 
positions of the Uniform SMR Code format as follows: 

(a) The maintenance code entered in the third position will 
indicate the lowest maintenance level authorized to remove, replace, 
and use the support item. The maintenance code entered in the third 
position will indicate one of the following levels of maintenance: 

Code Application/Explanation 

C - Crew or operator maintenance performed within organizational 
mai ntenance. 

0 - Support item is removed, replaced, used at the organizational 

1 evel . 

F - Support item is removed, replaced, used at the direct support 
• level. 

H - Support item is removed, replaced, used at the general 
support level. 

D - Support items that are removed, replaced, used at depot, 
mobile depot, or specialized repair activity only. 


(b) The maintenance code entered in the fourth position 
indicates whether the item is to be repaired and identifies the lowest 
maintenance level with the capability to perform complete repair (i.e., 
all authorized maintenance functions). This position will contain one 
of the following maintenance codes. 

Code Application/Explanation 

0 - The lowest maintenance level capable of complete repair of 

the support item is the or gan i zational level. 

F - The lowest maintenance level capable of complete repair of 
the support item is the direct support level. 

H - The lowest maintenance level capable of complete repair of 
the support item is the general support level. 

D - The lowest maintenance level capable of complete repair of 
the support item is the depot level. 

L - Repair restricted to designated. Specialized Repair Activity. 

Z - Nonreparable. No repair is authorized. 
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B - No repair is authorized. The item may be reconditioned by 

adjusting, lubricating, etc., at the user level. No parts or 
special tools are procured for the maintenance of this item. 

(3) Recoverability Code. Recoverability codes are assigned to 
support items to indicate the disposition action on unserviceable 
items. ^ The recoverability code is entered in the fifth position of 
the Uniform SMR Code format as follows: 

Recoverabi 1 i ty 

Codes Definition 

Z - Nonreparable item. When unserviceable, condemn and 
dispose at the level indicated in position 3. 

0 - Reparable item. When uneconomically reparable, condemn 

and dispose at organizational level. 

F - Reparable item. When uneconomically reparable, condemn 

and dispose at the direct support level. 

H - Reparable item. When uneconomically reparable, condemn 

and dispose at the general support level. 

D - Reparable item. When beyond lower level repair capability, 

return to depot. Condemnation and disposal not authorized 

bel ow depot 1 evel . 

L - Reparable item. Repair, condemnation, and disposal not 

authorized below depot/specialized repair activity level. 

A - Item requires special handling or condemnation procedures 
because of specific reasons (i.e., precious metal content, 
high dollar value, critical material or hazardous mater- 
ial). Refer to appropriate manuals/directives for 
specific instructions. 

c. National Stock Number. Indicates the National stock number 
assigned to the item and which will be used for requisitioning. 

d. Part Number. Indicates the primary number used by the manufac- 
urer {individual, company, firm, corporation, or Government activity), 
hich controls the design and characteristics of the item by means of 

ts engineering drawings, specifications, standards, and inspection 
'equirements to identify an item or range of items. 

NOTE 

When a stock numbered item is requisitioned, the 
item received may have a different part number 
than the part being replaced. 

e. Federal Supply Code for Manufacturer (FSCM). The FSCM Is a 
i-digit numeric code listed in SB 708-42; which ts used to identify 
:he manufacturer, distributor, or Government agency, etc. 

f. Description. Indicates the Federal item name and, if required, 

1 minimum description to identify the items. Items that are included 
R kits and sets are listed below the name of the kit or set with the 

quantity of each item in the kit or set indicated in the quantity 
incorporated in unit column. 
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g. Unit of Measure (U/MO. Indicates the standard of the basic 
quantity of the listed item as used in performing the actual mainten- 
ance function. This measure is expressed by a two-character alphabet- 
ical abbreviation (e. g., ea , in, pr, etc). When the unit of measure 
differs from the unit of issue, the lowest unit of issue that will 
satisfy the required units of measure will be requisitioned. 

h. Quantity Incorporated in Unit. Indicates the quantity of the 
item used in the breadout shown on the illustration figure, which is 
prepared for a functional group, subjunctional group, or an assembly. 

A "V" appearing in this column in lieu of a quantity indicates that no 
specific quantity is applicable, (e.g., shims, spacers, etc). 

4. Special Information. 

a. Detailed manufacturing instructions for items source coded to 
be manufactured or fabricated are found in TM 5-4120-344-14. Bulk 
materials required to manufacture items are listed in the Bulk Material 
Group of this manual. 

b. Detailed assembly Instructions for items source coded to be 
assembled are found in TM 5-4120-344-14. Assembly components are 
listed immediately following the item to be assembled. 

c. Repair parts kits and gasket sets appear as the last entries 
the repair parts listing for the figure in which its parts are list 
as repair parts . 

d. The following publication pertains to the air conditioner 
and its components . 

TM 5-4120-344-14 Operator's, Organizational Maintenance, 

Direct Support and General Support Mai' 
ance Manual . 

e. In the parts list, some items are indented to shown that 1 
are a component or components of the item under which they are int 


5. How to Locate Repair Parts. 

a. When National Stock Number or Part Number is Unknown: 

(1) First. Using the bable of contents determined the fund 
group within which the item belongs. This is necessary since ilU 
trations are prepared for functional groups, and listings are divi 
into the same groups. 

(2) Second. Find the illustration covering the functional 
to which the item belongs. 

(3) Third. Identify the item on the illustration and note 
illustration figure and item number of the item. 
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and i Repair Parts Listing, find the figure 

and Item number noted on the illustration. 


b. When National Stock Number of Part Number is Known: 

Numbers^ ^ find*^tho the Index of National Stock Numbers and Part 

This ^ndex ?s In nfiS National stock number or part number, 

alphanumeric sin.rnr. followed by a list of part numbers in 

number and item^number. illustration figure 


the 


( 2 ) 

figure 


Second, After finding 
and item number in the 


the figure and item number, locate 
repair parts list. 


« 
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Figure 1. Connector, Cover 


and Instruction Plates 
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Figure 2 . Casing, Panels, Grilles, Filter and Drain Tubes 

(Sheet 1 of 
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Figure 2, Casing, Panels, Grilles, Filter ana Urain Tubes 
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Figure 2. Casing, Panels, Grilles, Filter and Drain Tubes 

(Sheet 4 of b) 
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SCRFPN.TPESm AfR.., 

FA 



2 


5105-C3 98V6195 

969*6 

520* -24/ 

S(*fV» MACNINP. 

p? i 


i 

2 

65 <''3<2| 


976 23 

l32l»f9At4 

ccv/p.cp» oocr,.* 

s A 


i 

£ 

6* »4L'Ji 

51C^-C:-98V 6191 

9t^DiA 

M53 4?c»A->45 

scprw.>ucHiNE,,,^,,^ 

t A 



z 

6 1 P A?irZ 

53<0-03-nD-Ll21 

asjc-A 

N*Sl*>3f04r 

PACK[Nr.pPffCi;,tf7> 

“ A 

19 


2 

6 * 


<;’'6 C7 


p*Nn,r. P 

" A 

19 

1 

2 

2 

2 

i: 

)!' w7» 

»«3:! 

5^ 10-05- t4 

974 ^3 

B'V fyt 

M2r*f 986^/1 1 

N*»ni9S7*R874 ' 

»PA^fL*rLP . 

^N«T,Pi4|N, Pi INO 9 

? A 

P A 

I 

1 1 

1 

f 

1 

2 


•3icyc;-8*t-64e8 

8:jc5 

NA«l3295'iJi5?6 

. ♦i/r.pi4/ff, BMA.-) Rf»fr 

- A 

4 

1 




976C' 

! ■*?• "'798 

Pun,c..*50 

fi 

p * 

2 

4 

i 

z 

T ^ KS’iro 


-s 74.33 

1 I 


1 

\ 



7-^ PHOZt 

59;v 3I- u V3’8t' 



.CASxer.RFi, ^ 





1 

- ' — « - L 

1 

i. 

1 

( 

i 


BA 


1 





— — 






SECTHM n TM ^^120-3 


ILLUSTRATION! 

(2) 

(31 

national 

STOCK 

NUMflER 

HJ 

FSCM 

(5> 

PART 

NUMBER 

(flj 

OESCftiPTlOM 

USABLE ON CODE 

f7J 

U/M 

cei 

QTY 

INC 

IN 

UNIT 

w 

FIG 

NO 

W 

ITEM 

NO 

SMR 

CODE 

2 

f5 

MOOOO 


97403 

13215E9692/2 

INSULATIONiPL ASr IC* HFD*R?3H MlL-f- 14511 PLA5T[C, .500 IN TH K 

= ^ 

1 

2 

71 

NOOOO 


9 7403 

13215E989Z /[ 3 

IK5ULAT lONiPLAU ICt HiL- 1-14511 PLASTIC.. 25 IN UK. 

: a 

1 

2 

77 

PAOZZ 

5999-00- 172''8273 

974 03 

l3Zl8E9997-t 

• SHIELOiriG GASKET. ELECTRICAL 

= A 

2 

2 

ra 

PAG ZZ 

5999-00- 172-8273 

974 03 

1321SE9997-1 

SHIELDING GASKET. EL ECTP ICAl 

:A 

2 

2 

7^ 

PADD7 

4130-01-011-1217 

97403 

1 3219E2647 

FILTERING PAO. AfP CONDimVEA 

r 1 

L 

2 

60 

PAOZZ 

5320-00-674-4477 

97403 

13214E3791-2 

.RIVET tOL mo* 

F A 

2 

2 

81 

XBOZZ 

9525-0 1-03L-IOB6 

96906 

H520995AB32 

.Ml RE. NONELECTRIC At 

= A 

S 

2 

82 

XBOZZ 


974 03 

13ZUEB327-2 


: b 

1 

2 

83 

H002Z 


974 03 

1 3219EH64 7-3 

.HIREtFAePIC, INOOSTP 1 AL iKFO.FTDJCWlPF .FAD9ICiPP--W^36 0,TYPE 

■ A 

2 







1 iCLASS I t4 X 4 HESH. .04 7 D 



2 

8A 

PAD ll 

5305-00- 984-6195 

96906 

RS35206-247 

SCREW. MAC MINE 

= A 

a 

2 

85 

PAO ll 

5310-00-045-3299 

96906 

HS35338-42 

HAS HER .LOCK. 

: A 

16 

2 

86 

XBOZZ 

4130-00-764-9206 

*5 7403 

l32llEfllfi3 

GUARD* FAN 

= 1 

1 

2 

87 

PAOZZ 

5 305-00-98 4-6196 

96906 

HS35206-24B 

SCR EW.KAC MINE 

= A 

a 

2 

8fl 

PAOZZ 

5310-00- 045-3299 

96906 

HS3 533 8-42 

WAS HER. LOCK 

zA 

0 

2 

89 

PAOZZ 

5310-00- 765-3197 

96906 

HS27183-41 

HASHER.FLAT.. 

•A 

a 

2 

90 

XBOZZ 


97403 

132 1589867 

GUARD. rONOENSCR * 

: A 

1 

2 

91 

XBOOZ 

4130-00- 357-0520 

974 03 

13215E9023 

retainer. AIR FILTER 

: A 

I 

2 

92 

PAOZZ 

5310-00-530-9963 

974 03 

13211E8306 

.HASHER. SPLIT 

‘A 

2 

2 

93 

PAO ll 

5325-00- 724- 7655 

97403 

1 3? 15E9905-5 

.$TLIO ASSFHRLV. TlIRNL nC.X ^ ^ f ^ ^ ^ ^ t ... f. r . 

~ A 

2 

2 

9«r 

PAOZZ 

530 5-00- 267-8953 

96906 

HS9072 7-5 

SCREW. CAP. HEXAGON HEAD.. 

z 4 

G 

2 

95 

PAOZZ 

5310-00- 543-2009 

969 06 

MSI 5795-710 

HAS HER. FLAT .. 

= A 

6 

2 

96 

PAO ll 

5305-00-068-0514 

96906 

MS9072 7-7 

SCREW. CAP. HEXAGON HEAD 

! A 

2 

2 

97 

PAOZZ 

5310-00- IB7-2354 

81352 

AN960PD4U 

HASHER. FLAT 

= A 

2 

2 

9B 

XBQOQ 


974 03 

132 15E9865 

PANELiBOTTOH 

: A ; 

L 

2 

99 

PAO ZZ 

' 5310-00-777-5793 

802 05 

NAS1031-A4 

t HIT t-s FI F■~^ nr K |wr.f pi Arp.. 

' A ■ 

Q 

2 

100 

PAOZZ 

532000- 117-6930 

96906 

R52 0426AD3-4 

.RIVET. SOLID ^ 

T A 

16 

2 

lOl 

PAOZZ 

5310-01-119-9346 

97403 

1321IE3095-14 

.NUT. CLINCH . 

= A 

4 

2 

102 

PAOZZ 

5310-00- 481-6295 

8 02 05 

NASl32950eKBl20 

.MJT, PLAIN* OL IND RIVET 

= A 

G 

2 

103 

PAOZZ 

5999-00- 172-82 73 

974 03 

132l0e9997-l 

.SHIELDING GASKET. EL 6CTR ICAL 

FA 

2 

2 

1 04 

XBT ZZ 


97403 

13219E2661 

s H 1 p i L AH I NAr rn. ....... » 

: A 

V 

2 

105 

XBFZZ 


974 03 

13? 19E2662 

SHI PiLAMi HATED. 

: A 

V 

2 

106 

XBFZZ 


974 03 

13219E2655 

BAR .FILLER 

■ A 

1 

2 

107 

XBFZZ 


97403 

13219E2656 

GRACE . 

: A 

1 

2 

loa 

PAOZZ 

5305-00-993-1848 

96906 

KS3 5207-265 

SCREW* MACHINE .. 

: A 

A 

2 

109 

XBFZZ 


974 03 

13219E2654 

ANGLE 

E A 

2 

2 

LIO 

XBFZZ 


97403 

13211EB177 

CONhECTiaH.DRAIN*.,, 

: A 

A 

2 

m 

XD02Z 

4730-00-959-2329 

96906 

R 54 9005-7 

PLUGtPIPE . 

; A 

4 

2 

112 

XOHiNt 


974 03 

13215E9825-1 

CAS ING.**4.««4 » 

: A 

] 

2 

113 

PAF2Z 

5310-01-021-3448 

96906 

H$2 7130-auk 

.MJT. PLAIN, OLTNO RIVET 

• A 

4 


17 


13) 


(4) 


1^120 344 24P 


ILLUSTflAttON I 

□ 

□ 


( 2 ) 


ITEM SMR 

HO COOE 

national 

STOCKS 

number 

FSCM 

PART 

NUMBER 

UA xaH22 

ALSO- 00' 669* 9283 

97A03 

n2llFa3l9 

U5| PAOZZ 

UuD* 00' 922*2A39l 

97ACr3 

132UE8335 

[ uaIpaoiz 

Ul30*00- lOinStST 

1 STAOsj 

13211E8322 

utUbozi 


96906 

K520600AOA3 

ll« XBFZI 

53AD-O0- 302-IA15 

i] 97^03 

13211E8191 

uJpAOZI 

SBiOOD- 917-A50I 

} 9690i 

> H52A586-C60 

UG XBOZZ 

1 

r 

7855; 

\ C221A6-01 l-l 

I2l PAOZZ 

] 53 10* 00“ 958- 532 

1 96901 

h MS27130-S26K 


2 

M 

2 

2 

2 

2 

2 


(61 

description 


U8ABI.e ON COD£ 


• KJTOR SUPPOftr AND CONE*.. 
PCNCANr WITH SL^E/C*. 

CHAIN ASSemVt AIR...* 

I RlVETiRLlNO.... 

H(NGE< BUTT 

SPRING. HELICAL, EKTElIslON 
CL I P,S PR I NG, . 

.NUr,PLA|M» BLIND RIVET.. 



TM 5-4120-344-24P 



’"’Sure 3. Block Off Assembly 


55 o 








sEcrnM rt 


TH 5-^12 (y-3**-24P 


illusthation 

(21 


W 

|5J 

lA) 

OESCniPTtON 

I7J 

18) 

OTY 

|a) 

FIG 

NO 

(tJl 

ITEN 

NO 

SMR 

CODE 

national 

STOCK 

NUMBER 

FSCM 

PART 

NUFtBER 

USABLE ON COOK 

U/M 

INC 

IN 

UNIT 

4 

. 

PAQ2Z 

5355-00- 171-2AA2 

A1625 

043 31 0-1 

GROUP 02 CONTROL PANEL AND JUNCTION BOX 

A 

X 

4 

2 

PAOZZ 

53 lO- 00- 93 A- 9751 

96906 

HS3S650-302 

NUT iPLAlHrHFKAGQN 

A 

2 

4 

3 

PAQZ2 

5?lO-00-0lA-5a50 

96906 

H 5271 63-42 

WASHEP .FLAT 

A 

2 

A 

A 

XOOZI 

2990-00- A51-A038 

A1625 

A37693 

CCNTROL 

A 

I 


A 

XDOZZ 


97A03 

13220F5616 

PLATEtCGNNECr (NG... * 

A 

1 

if 

6 

PAOZZ 

5305-00-990-6AAA 

96906 

HS35207-261 

SCREWfHACHtriE 

A 

2 

it 

7 

PADZZ 

53A0-00- 07B-3615 

96906 

MS21322-3 3 

CLAPP* LOOP 

A 

2 

if 

e 

XBDZZ 

30A 0-01-053-0566 

97603 

13217E6015-3 

control assembly * 

A 

1 

A 

9 

XRQZZ 


97A03 

13220E5615-1 

ARN.ACTaATOR*..^ 

A 

X 

A 

10 

XQODQ 


97A03 

13217E2366-2 

JUKCTICN BOX A$SHHeLV.4..« 

F A 

1 

A 

u 

PAO ZZ 

5305-01-010-5599 

9 7903 

1321AE37AAMS 

.SCREW. PANEL FASTENEP^ 


4 

A 

12 

PAOZZ 

53 10-00- 0aO-93AA 

97A03 

13211E8337 

• WASHER. LOCK 

: A 

4 

A 

13 

PAOZZ 

5310-00- 550-1130 

96906 

HS3 53 3 3 -40 

• WASHER, LOCK* 

; A 

4 

A 

lA 

XBQOZ 

5975-01- OA5-9603 

97403 

132 1569893 

* COVER .JUKCr ion box * » 

: A 

1 

A 

15 

PAOZZ 

5305-01-018- 5599 

974 03 

1321AE374AM5 

.•SCREW, PANEL 

^ A 

4 

A 

L6 

PAOZZ 

5310-00- 060- 93 AA 

97403 

13211ER337 


fA 

4 

A 

W 

PAOZZ 

5330-01-05A-1553 

60205 

NA$1523CAF 

• •PACKING rflTH RETAINER*.. •.•«.••*•••«• 

; A 

4 

A 

Ifl 

XBHZZ 


974 03 

1321569093-1 

.•CCVER. JUNCT ION BOX 

?A 

1 

A 

19 

NO 000 


97403 

13215E9S93-2 

.•CASKET tWJBDFPt MFC FROH AST'I-D- 1056 CL SBE-42-CF? X .125 

= T 

2 

A 

20 

MQOQO 


97403 

1321569693-2 

STX H1N .75 fl X 9.12 LONG. ••••••••.•••.•«•«•.«••••••••. 

..GASKET .PUnOFR. MFO FROM A5TN-0- 1056 Cl SaE-42-CF2 X *125 

f 1 

2 

A 

21 

XBOZZ 

9905-01-066-95A0 

97403 

13217E2341 

$TK MIN .75 H X 13.00 LONG 

..PLAT E, FLU 10 DIAGRAM ••• 

FA 

1 

A 

22 

PAOZZ 

5320-00- 582-3298 

96906 

HS20600BAW? 

• •RIVET, 8LCND ^ 

r A 

6 

A 

23 

PAOZZ 

S305-00-98V A9B2 

96906 

HS35206-225 

.SCRBI .MACHINE ^ 

EA 

6 

A 

2A 

PAQ7Z 

5310-00- OA5-AO07 

96906 

HS35330-AI 

• WASHERflCCK ^ 

EA 

fi 

A 

25 

PAOZZ 

5925-00- 236-2350 

974 03 

13216E6205-4 | 

• CtROJir 

EA 

1 

A 

26 

XDOZZ 

5925-01- 105-1398 

97403 

13215E9B22 


EA 

1 

A 

2/ 

PAOZZ 

595 0-00- A33-601 7 

97403 

132UE3B10-6 

.TRANS FORHER. POWER 

Ei 

L 

A 

za 

PAOZZ 

5970-00- 165-7A70 

974 03 

1321AE36B5-2 

.PLATE, ItJENTIF ICAT ION , TRANSFORM ER 

E A 

L 

A 

29 

PAOZZ 

5310*00- a80-25A9 

96906 

MS21 045-00 

• MIT »S ELF-LOCKING, HEXAGON •••.••,*•«.* 

f A 

8 

A 

30 

PAOZZ 

5310-00-765-3197 

96906 

KS27ia3-4l 

• WASHER, FLAT 

E A 

4 

A 

31 

PAOZZ 

53O5-OO-90A-6195 

96906; 

HS352Q6-2A7 

• SCRBT , MACHINE * ••«••••• 

E A 

4 

A 

32 

PAOZZ 

5330-00-838-6935 

96906 

MS51007-13 

.CASKET 

E A 

1 

A 

3 3 

PAOZZ 

5310-00- 889-2543 

96906! 

H 52 1045 -04 

,MIT.S ELF-LDCXINGi HEXAGON 

E A 

B 

A 

3 A 

PAOZZ 

5310-00-950-1310 

96906 

HS27183-4 


E A 

12 

A 

35 

PAOZZ 

5305- 00- 98 3- 6 73 o| 

96906 

KS35206-2ia 


E A 

12 

A 

36 

PAOZZ 

5330-00-836-4356; 

96906 

HS5l007-a 


E A 

X 

A 

37 

PAOZZ 

5310-00- 061- 7 326 

96906 

HS21045-3 

• MIT ,S ELF-LOCKING, HEXAGON 

E A 

1 

A 

3B 

PAOZZ 

5310-00-045-4007 

96 906 

H S3 533 0-41 


6 A 

1 


26 




TM 24P 


1 1 



0) 

n> 

\Si 

(6) 1 

7) |8Ji 

'♦ . 'J f* 

--I 

1 




DESCRIPTION 

ott 

J 



^AT10•UL 




INC 

F ' , 



CTOCK 


Part 


IN , 


. n 

c.-:f ; 

S‘JV5t*l 

rscu 

NUMBER 

U8ABL6 ON CODE ^ 

M UNIT 

K 

l*i 

>4021 ' 5510* 03- 01 A- 5850 

! 96906 

Ma7i83-42 

HS35207-266 

1* a 1045 -08 

»*a4l92-*0l 

^WASHFRfFI Af »*«•««« •«*•«***••*«•«•**•«*« *«•• •*# ■ - 

A 3 

A 1 

\ 

A' 

? IDII 

530^00' 195-3A4A 

. 56906 

.5 tRB(« MACHINE. t - 

% 

A 1 ^kOll 

5510* 0>- 83V 2 549, 0ft90& 

k NJT tS FI F-LDCk TNOt KF^AGOV *it* «•«•••«*■••• a ^ ^ 

A 12 


A2 >kOll 

1 

SSAVilO' 54'5-6346‘ <;fc9Ct 

*REt«T ,eLECr ROHACNET# *«««•• ••*•••«•••«.•••••««•»«•••••••• aa** 

A 2 

% 

AS T^kOtl 

53Cit-i3-<38J*t730^ 96506 

R $35206-218 

, SCREW, HACHlNE.k* = 

A L 

\ 

^ V PiQfl 

5110-aO- 550-1 310 56906 

MaTl83-6 

« WASHER. FLAT " 

A I 

A 

Ai pxo it 

5545*00- 43>t533' 5T403 

! I32l5f992l 

.REUY .ELECT ROHAGNET** 

A 2 

A 

A* 

556l*0l-O5V2ie5' 57403; 1 3215(9881 

.SEMICONDUCTOR DEVICE.. 

A 1 

4 

A 

- 51022 

5"^4>0> 55VU2 9 5650'- 

1 

Ra503fc-l49 


A 2 

V 

A» lA* 3 0 


974 031 132 1 5I9B81-2 

..lASUUTICN, tubing, «FD FftOR i H SUIA TIDN .TUOIHJ .€ LEC. WPA T, 

T 2 






1 

MIL-U 233 53, CLASS 1, .125 10 ,*♦ . 


Mi 

A 

IT >i02t 

?'’il-3l-0SV-Al' 

C 97403- 132U57659 


A 1 

A 


'j » 40 2Z 

1 

53lO-C>' 85V254> 5ft9Ci5' K *2 1 045-04 

• Hi T, self -locking, hexagon... ,,, , ,-t-t 

A 4 

A 4 

% 

• 

1 '>41?!' 

5-205-3;-tfi3-tT3 

: 559 0*' >'n5206-2lB 

• SCR».HACHINE««.... ,,t..., •• • 

A 

5 

- 


97A0M32n!0&35 

.terminal Board , = 

A 3- 

% 

54 j: 

*i!:;*.-a:-;»4-45i6 5*904 ^^5206-219 

. SCREW, MACHINE... , 

A 4 

M 


A *A"2Z 

5310*03 9*>l|lC 569^ 

4 »<a7U3-4 

.WASHER, FLAT 

A 1 •» 

A 

AA I»j!7 


8114 

9 Pll-T-5516%/1 

^ .terminal board ^ 

A 1 

A 


J, ^4"2: 

51,'-:3*5 69-a26 

* 96906 

[ .SCRFW, MACHINE,.... 

f A. 

* 


M ■’ « ft-' 4 7 

U’r-7*:.i N*'i?23C5^ 

; .PACriNC WITH retainer. ,, , 

, 8 

A 

t*3zr 


9*»4 3 

’ U2Pi2363 

.RAAU.JJNCr ION BOX 


» 


- 

5*»>0-:D*53> 544: 5T4D3 13211(3785 

/ ^ 

.fUSE. CART RIDGE ... .... - . s 

: A ^ ^ 

J ' ^ 

4 


» fcO 2 f 

^"2 > " 2- :i »» 81*45 f /I -5/10 * 

.FUSE. CAP TRIOGE 

A ; X 

4 

i *>t^: 

» r « ♦ VJMAA 5ft?i! MCZlOiA-OS 

• KJT, 5 ELF-LOCKING, HEXAG3Y tt-Tt- 

i 

A 2 

A 

t ► 



.SCRIW. MACHINE 

A 1 8 

A 

^ . 1+ »- 


9”4 

i 1 ^2145 IRJI 

.fUSEnaOER 

A -4 

A 


•A 1 ^ ^ ; r 


574 

' P2ilr3T7* 

.FUSEWaDER 

A 1 


»4:;4 

•■',5-33 584 


1 -SCRTW.WACHINF,.. 

1 1 



'*»»«/ 

3 1 :i. J R<y,~ V , 

A '>»> . 

« l'i-daa-:*, 

,fAlT»S ELF-LOCK INC, HEXAGON.. 

A , 4 

%> 


’ ^ « ’ iZ 

5 **V ^ »- rf , 5 *a : 

1 1 

.REiaf. SOLID STATF 

A 4 

A 

A 

4 

- 

C» ^ * 

►1 r* 

1.6 */* 

i V :3*3. V**' 

^ it* „ 1 Ji j^ctjL*? 

6 96 .'jft MMj T, e^-1 1 

.RfaiFiEfi sFMicoNcucroR ^ 

♦ WASHER, FcAf 

* 1 

* 1 

‘ 1 





-» •• . 

' 321 MS ''457 

♦ JU ACT ION Box 


A 


54 

n ^ iir* 

»- AiJ»„ 

»*$:3a'-^4:m3-4 

♦ .RIYET.SaZD... 1 

^ 1 

A 


♦.’ ‘^*0 2'' 


- • 'x »■’ 


f NUT. self-1 OCX INC, PLATE L 

0 j 

* 

4 

4 

!* 

« ^,. o^t' 

A P I' >/ 

'*’> '1 

9*4 

1 121 >52 5*^ * -4 

“aOftOU-iW? 

J;f!!jTs‘r;!*r5:4 s«Er.AsrH-o,05, cc.»e « , = t 

#,RfVff, St fNO..,,, 

4 1 

1 

» 


^*’4 

:3 5n:i 

U2 Ilf “352 i 

, .NUT, SHEET SPRING,..., 

a 

4 


ft- >4';2 

54;>,-3Mlf*'5*a 5650ft 

Aa0426*:3-4 ' 

♦ , RIVET, jaro..... 

4 ' 

4 



4 1 1 > : :- 6 4^“ * « 7* 

t‘^ C5 

*‘*•1020% ' 

-.NUT, self-locking PLATE 

LO 






! 


xo 

' 



- . . i L 1 






SECTC3M [I TH 120-3W-24P 


in 

iLtUSTRATiON 

|2I 

(3> 

14) 

i 

/6) 

description 

pr 

<AJ 

QTy 

.HC 

IN 

UNIT 

(ai 

FIG 

1 rio 

1 

W 

ITEM 

fiO 

CODE 

NATIONAL 

STOCK 

NUMBER 

FSCM 

PART 

NUMBER 

usable oh code 

U/M 

A 

To 

HOOOO 


974 03 

13215E9879 

.UiniNG HARNESS* JUHCTtOH 

F A 

1 1 

A 

7q 

PAOZZ 

5935-00- flZA- 7 flB3 

96906 
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Figure 6. RFI Filter Assembly 
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Figure 7, Compressor Assembly and base Hardware 
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Figure 10. Evaporator Coll, Refrigerant Tubing, Fitting and Valv 
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10 


10 

n 

12 

13 

\h 

15 

16 

17 

16 

l<) 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Z7 

28 

29 

30 
3V 


pArzz 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

PAFZZ 

HFFFF 

MFFFF 

PAFZZ 

X0FZZ 

XfiFZZ 

HFFFF 

HFFFF 

PAFZZ 

PAFZZ 

HFFFF 

PAFZZ 

PAFZZ 

XBFZZ 

PAFZZ 

XBFZZ 

XBFZZ 

HFFFF 

HFFFF 

PAFZZ 

PAFZZ 

XBFZZ 

HFFFF 

PAFZZ 

PAFZZ 

HFFFF 


5305*00-90^-6195 
5310-00-045-3299 
5310-00- 765-3197 
4020-01-01 5-6690 
4730-01- 092-3835 
5305-00-904-4583 
5310-00-045-4007 
4730-00- lBO- 2737 
532 5-00- 174-53151 


5305-00-995-3442 


5340-00- 151-5997 


4 730-00-822-1274 
4730-00- 143-B933 


531 0-00- 045- 3299| 
5305-00-984-6193 


6680-00- 073-8404 


5330-00- 409-3350 


4730-00- 189-2737 
5325-00- 276-6087 
5365-01-0 40-14 00 

53 25-00-291-9366 
5325-00- 206-6047 


96906 
96906 
96906 
974 03 
97403 
96906 
96906 

96906 

96906; 

97403 

974 03 

96906 
974 03 
96906 
974 03 

974 03 

974 03 
97403 
97403 

96 906 
96906 
97403 
97403 
97403 
97403! 
974 03 

974 03 

96906 
96906 
974 03 
974 03 

96906 

96906 
974 03 


HS35206-247 
HS35338-42 
HS2T183-41 
1 32 19E 9499-1 
n2l9E 95 4 0 
MS3 52 06-226 
H S3 533 0-4 1 

H 535872-2 
HS3 5489-7 
1321589855/102 

I32l5e9a55/104 

HS3 5207-258 
32UE8376-1 
HS21104D4 
13Z15E9855/130 

1321589655/131 

1321183799-1 

13214E34U-3 

13215E9855/132 

MS35330-42 

HS352 06-245 

13211Ea245 

132UE821B 

1321180242 

1321188255 

13215E9055/94 

1321589855/103 

H £3 5672-2 
MS35409-8 
1321188376-3 
1 3215E9855/139 
HS35409-U 

N S3 5409-1 
1321589855/219 

13215E9B55/136 


SCREW* HACIK IKE 

UASMER*L0CK 

WASHERtFLAT, 

VALVE*GL0B8 

CAP ANO CTTAtH 

SCREW* MAC HIKE 

WAS HERiLOCK 

NUTtfUBF CnjPKMG... 
GRQHHETiNQKHErAtL 1C. 


TU0E»CCPPEflli HFD FROHi TUBE* COPP ER I * 250 00 X . 03 C WALLjASTP- 
0280-1/4.. 

TUBE, COPPER, HFD FROH : TUBE, C3>® EA I .250 DO X ,030 WALLjASTK- 
B2B0-1/4, * « 


SCREW. KACKINE. 


CLAHPfLDOP* 


TUaErCOPPER, HFD FRDKsTUBE, COP P ER l .250 00 X .030 VAlLlASTH- 
6260-1/4* 

TUBE, COPPER, HFD FROM i TUBEtCOPP ER J .250 DO X .03 0 WAlLfASTH- 




REDUCER, TUBE 

TEE, PIPE TO TUBE. 


TUBC,CCPPER. HFD FRQHi TUDF. COPP ER 5 . 375 Op X . 032 VALLjASTM- 
8280-3/8. 


WAS HER, LOCK. .. 
SCREW, HACK IKE. 


BRACKET * , 

IKOICATOR. SIGHT . 


NUT, TUBE COJPLTNG... 
GPOKHET.NCMKETALLIC. 



TUBE.CCPPER, HFD FROH ITUBE* COPPER 1 . 250 DD X , 03C WALllASTH- 



TU8E,CCPPFR. HFD FRDH t TUfiF, COPP Eft ? , 250 DO X ,03C WAlLfASTH- 
0280-1/4 * 


TUBE, CCPP Eft, HFD FROMt TUBE, COPP ER i ,375 UD X .032 WALLlASTH- 
0280-3/0 





TUBE, COPPER, HFD FROM: TUBE, COPP ER 1 .500 OD X .032 VALLIASTH- 

0260-1/2. 

TUBEfCCPPER. HFD FROM: TUBE, C0«» ER 1 .500 OD X .032 WAILSASTH- 
0280-1/2 * , 








jira 



1 


i3k 

141 

,i) — r 

— 

(6) 


Ifll j 

\ ILLUSTRAT/ON | 




1 


DESCRIPTION 


Qiy 

t*l 1 

FIG 

KO 

ITEM 

HO 

SWfl 

CODE 

national 

STOCK 

HUMBER 

Fscn 

i 

PAHT 

number 1 


USABLE ON CODE 

U'M 

IN [ 

UNIT 

u 







A 

1 1 


34 

PAFZZ 

1473 0- 00- 2 77- 7922 

9 74 03 

13216E6176-2 [ 



1= A 

' 1 

10 

37 

P A FZZ 

473 0^ 00- 821- 3037 

974 03 

13216E6175-3 




1 1 

10 

I 3B 

HFFFf 

, 

' 974 03 

1 32l5E9a55/l06 | 

TUBEiCCPPER, MFD 

FROM; TUBE, COPP ER J .500 DD X .032 ULUASTM- 

A 

1 1 


1 


1 

i 

1 



F A 

1 

2 

10 

39 

P AFZZ 

L.... 

53-05- 00- 909- 300C 

r, 96906 
.1 ..... 

>1 M S3 5 206“? 30 



F A 

1 


hO PAFIZ L 53A> 00- 95Z- roo^i; 96906, ►'<?l3l5-*22 
41, PAFZZ 48 20- 00-909-3 717| <}74 03| 132111=3000 


41t PAFZZ 

\ 

421 PAF2Z 


4730- 00- 44^05941 97403l \3216E9963»2 

i I 

4730-00- 277-74221 97403^ I 3216E6176-2 


43 PAF22 4730-00- 277-74221 97403^ I 3216E6176- 
44!pAF2Z '5305-00-994-3442 96906 W535207-268 
45 PAF2Z I 5340-00- 291- 532 3^ 96906 H 5? 19191<DG4 
46i P4F2Z 5340-00-106-05 51,96906 ^*21104010 


VALVE, RFCULAf CNC, FL . 



ELBC>4,ru8E« .1 


47| )C0F2Z 

I 

4BjHFFFF 
4 9^FFfF 

50 HFFFF 

51 HFFFF 


^ 97450| 1 32UE8376-1 
j 974(0^ I 3215F9B55/123 

‘ i 

I 974031 13215E9055/1 13 

! 97403 l32l5F9a55/l45 

I ' 

^ I 

97403! n2l5E9n55/l 05 



67 JJftFZZ 
6a PAOZZ 
69 ] PhFU 
7o| PAFZZ 


5305-00-995-3442' 
5340-00- 206-9423| 
530 5- 00- 989-7434 


974 03 1 l32UEa376-l 
96906| H S3 5207-268 
96906j KS21919W0F6 
95 9 061 N 535207-263 


I L_L 


52 ^AFZZ 4730-00-707-6950* 9740 ?! I321lf9370 

53 PAFZZ 4730-00- 263-6^7lj 974 03' 1 32 I IE4Q43-ZO 

54 ^FFFF 97493 ! I 3215E9855/I5ft 

55 PAfZZ 4730-00-640-0311 97403 13215F9864-5 

56 HFFFF 97403 1 3215E9855/1 2' 

57 wFFpr 97403 I 3215^9855/1 I L 

5 0 )lFFFF 97403' 13215F'J855/U0 

59 »AFZZ 4730-00- 254-64241 97403 ' 1 32 l6F6 1 90-5 
60MFFFF <74C3 I 32 I 5F9855/ I 27 

61 PAFZZ 5105-00-9 78-9385 96906 M5l699''-62 

6? PAF7Z 53(0-00-562-5965 069Dt V«3533e-44 

63 XBfZZ 4 7 3 0- 00 - 40 0 - 4 5 6 6 9 7403 l32llEfi233 

6VPAF2Z 533 0- 00- 239 - 4922 ! 9 7403 132UE9394-1 
65 PAFZZ 4820-01-017-42481 97403j l32l5E9a39 
66; PAFZZ ' 5310-00-959-4 6 75' 96906' 7<n5340-46 








t A 

1 

1 






[ ^ ' 

1 







^ ' 

1 







If 7 

1 

1 

1 TU8F,rOPPEP, 

MFD 

FROM* TU6F, COPPER U6?5 

uf» 

X .03 5 

VAll ;ASTM- 

^ A ’ 

1 

1 fUBE.CCPPEP, 

HFD 

FfiOHt rUBF, CO>»ER J.625 

DO 

X .035 

WALUASTH- 

F A 

1 

1 TUBE.CCPPEP, 

1 A9JSA.1 J > ^ . 

HFO 

FROM: TUBE, COPPER ; .500 

00 

X .03?2 

WAlLlA 4TM- 

r A 

> 

TUBEiCCPPEPi 

/A . . . . . 

HFO 

FROM* TUflF, COPPER J , 375 

no 

X *032 

WAU TASTK- 

r A 

1 

rRn<.< . r J np . . . 






F / 


1 IJPC.l. 

I F F *TLI BF 






r f 


' TUBE.CCPPCft, 
R^An-S /ft _ . - . , 

MFD 

FROM » TURF, COPPER U625 

f>n 

X , 03 5 

wAi l;astm- 

r A 


FI nru.TinF... 






r A 


TUBE .CCPPEP, 
8280-3/4. 

HFO 

FROM. TUflF, COPPER J. 750 

00 

X ,04? 

WALl TASTV 

r / 



TAP|,A0HE5 [/F, KFO FROM • TAP E, ADMES [ VE EL- T-?20P5r 7Y ■» X I 
TK K 60 YDS 

RUSTIC MATCPfAL* '<F0 FfiDM-PLASTfC <<4 TF P [ Al »HT L-P- I flO< 
FCHpr,.625 ID X.500 H 


FlRCH. rjQF - 

TUf C.CCPPFR. from: rUBF.CD^’EA ♦. 750 X *04? VAU;A9TM- 

e280-3/4 


SCBtW. CAP, SOCKET MF4D. 

WASeFP.lOrK * 

FLA6GE«prpe, 

PACK TWO, PRFFOPWFO 

VALVE, FX PAMS (07/ 

WAS F-ER«LOCtC * 

SPACER 

SCREH.HACMNE 

cLAPP,Lnap...,,*4..«.. 
SCREW.f*ACH[Z/F,,4 


Change 1 



SECT n>J 

II 

TH 5-4120-344-24? 

HI 

121 

t3> 

(4> 

15} 

m 

m 

(AJ 

aLUSTftATlOM 





DESCRIPTION 


QTV 

(S) 

IQI 


national 





no 

hTEW 

SMI1 

STOCK 


PART 




fJO 

hO 

CODE 

NUMBER 

FSCM 

NUMBER 


U/M 








USABLE ON CODE 



10 

71 

XBF2Z 


974 03 

13219E2648 

BRACKET. HISr EHHINATOR 

'A 

2 

10 

72 

PBFZZ 

4130-00- 550-2056 

9T403 

13215E9B36 

CCOLING COIL 

'A 

1 

10 

7 J 

FAFZZ 

5305- OO-909-' 7434 

96906 

H<3 5207-263 

SCREHtHACMlNE* 

h 


10 

7^ 

PAFZZ 

5330-00- 119-7503 

80205 

NA51523C3F 

PACKING H ITH RET AlHER * 4 . ^ * TttT-.-r 

E A 

io 

16 

1 10 

75 

XBFZZ 


9 7403 

13215E9B27 

BRACKET. EVAPORATOR « • • 

A 

1 

! 10 

76 

PAFZZ 

5320-00- 117-6930 

96906 

HS2 0426A03-4 

R IV ET, SQL ID 



10 

r, 

PAFZZ 

5310-00- 623- 5909 

802 05 

NA51031-A3 

NUT .SEIF-LOCK INC. ..44 

E A 

14 

10 

70 

PAFZZ 

5305-00- 989- 7434 

96906 

H S3 5207-263 

5 CRtM. MACHINE.. 

A 

fi 

10 

79 

PAFZZ 

5330-00-119-7503 

802 05 

NAS1523C3F 

PACKING WITH RETAINER.*,. 

fi 


10 

no 

XBFZZ 


97403 

1321589889 

BRACKET. EVAPORATOR CO (L •• 

: A 

1 

10 

01 

PAFZZ 

5320-00- 117-6930 

96906 

MS2 0426A03-V 

RIV 


16 

10 

B 2 

PAFZZ 

5310-00- 623- 59 09 

802 05 

NAS1031-A3 

NUr .SELF-LOCK INC 

•A 

8 

10 

03 

PAFZZ 

4730-00- 70 7-6946 

9 7403 

1321886857 

CROSS. TUBE * 

EA 

1 

i 10 

04 

hffff 


974 03 

13215E9855/15T 

TUBE. COPPER. HTD FROHi TODE. CQPP ER l «75Q 00 X .042 WAIUASTH- 

:A 

1 

1 

1 










1 10 

05 

/^FFFF 


974 03 

13215E985S/105 

TUBE, COPPER, HFD FROI * TUBE, C] >> EU *375 CD X .032 HALLlASTH- 

FA 

1 

1 






028 0-3/0 .,. 4 ...., ... , 



. 10 

06 

PAFZZ 

4730-01- 037-4919 

96906 

HS35919-22 

crxip LING. TUBE * 

; A 

1 

\ 10 

07 

PAFZZ 

4730-00-289-4202 

96906 

MS35871-2-2F 

TEE. PIPE TG TUBE 

:A 

1 

> 10 

08 

PAFZZ 

4 730-00-8 22-12 77 

41947 

W-1715 

PUS KING. PLUSH . 

:A 

3 

1 10 

89 

PAFZZ 

4 730-00-82 2-12 76 

41947 

H-l 72 0 

BUS PING. FLJS IU4..4.. **4 « 

• A 

1 

^ 10 

90 

PA FZZ 

4730- 00-809-9669 

41 947 

-1 71 7 

REDUCER. T JOE 

E A 

2 

1 

9 1 

FFFF 


97^ 03 

13215E9355 

TUOE.CCPPER, 4FD 6134 1 TU3E,:3>>E1 J, 37 5 CO X.CDZ HALljASTM- 

EA 

1 

j 

1 



1 



6200-3/8* 



i 

92 

PAFZZ 

4730-00-209-036 5 

81343 

$AE-J513 

AOAPTER.ST RAIGtfT 

: A 

I 

: 

93 

PAFZZ 

4730- 00- 822-1277 

4194 7 

W-l 715 

REOUCER.TJBE.. . • 

5 A 

3 

10 

94 

PArzz 

4730-00-707-6950 

97403 

13211E037O 



E A 

1 

10 

95 

PAFZZ 

5310-00-045-3290 

96906 

H S3 533 8-42 

WAS HER. LOCK 

E A 

2 

10 

96 

PAFZZ 

5305-00-984-6192 

96906 

H $35206-244 

SCREW. MACHINE. •« 4 ,.. 

: A 

2 

10 

97 

HFFFF 


974 03 

13215E9B55/149 

TUBE. COPPER, MFD FROM 1 TUBE, COPP ER 1 * 155 00 X ,025 WLLlASTH- 

: A 

1 

k 






B75 X *155 



! 10 

9Q 

HFFFF 


97403 

1321569055/150 

TUOE.CCPPER, HFD FROM! TUBE. COPPER 1 . 155 00 X ,025 HALLlASTH- 

E A 

1 







D75 X ,155. * * 



10 

99 

1 

hffff 1 


974 03 

1 3215F9855/151 

TUBE, COPPER, HFD FROM J TUBE, CDPP ER I . 155 00 X .025 KALHA51H- 

E A 

1 







B75 X .155... 4 .*. ...4 



1 10 1 

; 100 

XftFZZ 1 

4130-01- 114-1989 

97403 

13214E3966-5 

DISTRlOir CR, RFERIGERANr*. 

EA 

I 

, ID 1 

101 

H FFFF 


974 C3 

13215E9B55/102 

TUBE. COP PER. HFD FROM t TUB E, CO’ ^ et t *375 00 X .032 WALL 1 A STM- 

E A 

1 




i 

j 

! 







4F 





SCnTHH u 
1 ( 


111 . 

IllUSTlUTiON 

4iJ i Ito 

no llTIM ‘.Mil 

uo I Nf> 


NAT ION At 
MOCK 
NUMOCn 


PAflT 

rtiCM NUMOCn 


m 

OESCflJPTION 


TH VAU 0 - 3 A 4 - 24 P 


USAILC ON CODE 


II 

1 

xnrrp 


? 

PAnZ 7 

1 1 

3 

PAOIZ 


6 

X 6 O /7 


S 

X 6 DI 7 


6 

xno II 

n 

1 

RATI F 

1 1 

0 

xniui 

\\ 

9 

XW 177 

u 

10 

X 60 71 

1 1 

1 u 

xoazz 

\ ( 

u 

PA 0 72 

i ( 

1 13 

, X 60 /Z 

u 

16 

xorzi 

1 1 

15 

RAF It 

u 

16 

\ PAfz; 

ll 

U 

XBF^Z 


97 A 03 

5310-OQ- OOO-O'SSl 96006 

5lO?hnO-90^A970 96906 
96906 

00“ 079-7630 96906 
97603 

60 VO-00-631'0763 97603 
937611 
93701 
93761 
93761 

5990- 00- 262-9769 93701 
93781 
93761 

533 O“Q0- 602-6665 93701 

60lCh 00- 223-693 f 93761 


n2t6B6226-5 WIRING ASS EIHBLVi SOIENO ID VAl VE. 

H52t066-N06 « MJT iS Etr-lQCK ING* 4 

HS15206-222 *SCREW iHACMINE 

KS3l02Rt2S-3P , COKAECT OR*. 

H SSI 007-3 .GASKET 

l32l6f:0696-3 .ADAPTER 

l32t6F397l .VALVE iS OLENOtO. ...... 

(103-161 

(163-27 ..HOIS fNGiCDU. 

3NP25 

06261-2 ..SPRING. cot 

7ST230 

3HP25 ..SLEEVE. COIL 

062 36-15 ..BONNET 

P65-U • .PACKING! 

06239-t ..OIAPHRACH ASSEMBLY 

0B261-1 ..OCCYiVALVE * 


^ 0:3 





7 J^ 


\A SMR 

CODE 

NATIONAL 

STOCK 

NUMBER 

FSCM 

PART 

NUMBER 

1 XOFFF 


97403 

t 32 l 4 E 4224-6 

2 PAOZT 

5310 * 00 - 088-0551 

96906 

H 21044 -NOV 

3 PAOZZ 

530 5 ” 00 * 9 8 4 “ AS 79 

96906 

HS 35206-222 

A XBOZZ 


96 9 Q 6 

RS 3102 R 12 S“ 3 P 

5 X 0 OZZ 

5330 - 00 * 079-7038 

96906 

M 551 007-3 

6 xeozz 


97403 

13214 E 06 96-3 

7 PAFFF 

40 10 “ 00 “ 433-0763 

974 03 

13214 E 3971 

B XBQZZ 


93781 

083-141 

q XBOZZ 


93761 

CB 3-2 7 

10 XOOZZ 


93781 

3 PP 25 

11 XBOZZ 


93 T 01 

C 8241 -Z 

12 PAQZZ 

5950 - 00 “ 242-9749 

93781 

75723 0 

L 3 X 6 QZZ 


93781 

3 PP 25 

lA XBFZZ 


93781 

0 B 234-15 

1 5 PAFZZ 

5330 - 00 - 402-4645 

93701 

P 45 -U 

16 PAFZZ 

4810 * 00 - 223-6937 

93781 

08235-7 

17 XBFZZ 


93781 

06241-1 


ilSA9LE OM CODE 


UIRfMG ASSEHBLYt SQL ENO ID* VALVE. 

• NJT,S6LF-tOC< 

SCR EUiKACKINE 

.CONNECT OR 

.GASKET 

• ADAPT □%•••• 

,VALVE*SOLENOID 

..NJTiCOlL 

• •HCUS ING«CaiL* 

..S LEEVEiCOtt 

.•s PRiNGf cnrt 

• •COILtELECf R ICAL 

.•S 

• •BCKKET 

• •PACK [N6*PREFQRHEO 

• •OIAPHRAGH * 

• •eCDV. VALVE 







< 1 } 

ILLUStnATlON 


SECT n't u 

1 T” 


w 

flG ITEM SMR 
NO KO CODE 


national 

STOCK 

NUMOER 


PART 

FSCM NUMBER 


OESCniPTIDN 


FH 5-4120-34A-2AP 


USABLE ON CODE 


13 

1 

X0QO7 

1 3 

2 

PA0Z7 

L3 

3 

XB07Z 

13 

4 

PAO 21 

13 

5 

PA027 

L3 

6 

PAO 77 

13 

r 

PAO 77 

13 

Q 

PA0Z7 

13 

9 

XfiQOZ 

13 

10 

PAO 77 

13 

1 L 

PA0Z7 

13 

12 

MOO 00 

13 

13 

PA0Z7 

13 

14 

PA077 

13 

15 

PAO 77 


5340-01-0 39-0103 


53lChOO- 800-9344 ' 
4 13 O' 00- 078-0103 

4130-00-056-4593 - 
5305-00-98V6193 ' 
5310-00- 889-2549 
5930'01-05V4120 
4130-00- 106-1972 
5940-00- 143-4780 

5305-00- 809-2999 
5310-00-543-2410 
5310-00-934-9739 


CROUP 06 HEATER ASSEIBL T 

l32UE34t& CLAPP ASS EHOLY .*«.••••••• 

13214E3744V1 .SCRQ^f PANEL FASTENER 

13214E34U-1 CLAPP*..**.*, * 

132ltEQ337 WASHERiLQCK* * 

l321lBa353-l HEATING ELCHENr, ELECTR IC. SUP >L lEO Wl TH NUT S. W 9^EI»5 » 

LCCKHA$HERS«8/32(UNC-2A****«*. * 

132I1E8227 CLIP * ***** 

H S3 5206-245 S CREU. MACHINE 

MS21045-08 NUT .SELF-LOCKING, HEX AC09 ,..**.* * 

L32l5E9BeA SWITCH* THERKDST AT IC«* »« •« • * 

l32llEe265 .THEPHCST AT. HEATER 

HS2 5036-1 OB *T EPPINAL. LJ G • * * * * « 

13215E9804/3 .WIRE, ELECT RICALr HFD Fft9H;W lAE, ELEC. <45 086/ 2-16-9*#. . 

H535206-217 SCR EH, * 

HS3533fl-40 WAS HER .LOCK. 

H S3 5649-242 NUT i PLAIN.HEK AGON*. . ♦ . * . 






sccTn^ [t T« 


\ in 

, >L LUSTRATION 

(3) 

PJ 

national 

STOCK 

NUMBER 

(0 

FSCM 

15) 

PART 

NUMBER 

(8) 

OESCRisPTlON 

UBABLe ON CODE 

17J 

uyk 

(aj 

OTY 

INC 

IN 

UNIT 

{l1 

FLO 

NO 

w 

ITEM 

NO 

SMR 

CODE 







GROUP 07 PA»5 AND MOTOR 



H 

1 

PKOll 

5305-00-9BA-6193 

96906 

KS3 5206-245 

SCRBft MAC MINE 

r A 

0 

U 

2 

XBOZZ 

6105-01'* OA7-3flAA 

974(13 

1 “37 1 1 P A79 1 

R IM(^. I M PT. PAW. ......A..... ............A........ 

: A 


iH 

3 

PA002 

AUO-OO- 550*2994 

97403 

132l5E9&6e 

IHPeiLERi FAN, CENfRlFUGAL ^ 

E A 

JL 

1 

U 

A 

PA02Z 

5305-00-983-0064 

96905 

HSl 6997-60 

• SCAtUiCAPi SOCKET HEAD^ 

?A 

2 

H 

5 

P^AQll 

53 L5-00- 730-4564 

96906 

HS2 0066-1 43 

KEY .MACHINE •••« 4 « 

* A 

1 

U 

6 

f^AOZZ 

5 3 05-00-903-8004 

96906 

HH 6997-60 

SCREMtCAP, SOCKET HEAO».«« •••• 4 

: A 

2 

H 

T 

PAGZZ 

4140-00-929-5561 

97403 

L32ilE0340 

iMPEiLERiFAN.AXtAL » 4* • 

: A 

I 


6 

PAOZZ 

5315-00-730-4577 

96906 

H 52 0066-1 47 

KEY •MACHINE 

E A 

1 

U 

9 

PAOZZ 

5305-00-984-6195 

96906 

HS35206-247 

SCR£V«| KACHtHE.*.4.«.4. 4 »• * 

- A 

A 

U 

IQ 

PAOZZ 

5310-00-045-3299 

96906 

H 53533 8-42 

WASHER»L0CK»«*4*4* 4*. ••••••»••*•«.••« 4 »«*•*•• 4 

= A 

4 


ll 

PAOZZ 

5310-00-765-3197 

96906 

W5ZTia3-4l 

MAS HER, flat 

: i 

4 


L2i 

XBOZZ 



1 1 PTnn? 


- A 

j 

U 

1 a 

XBOZZ 

5365- 01- 090-?07o 

97403 

1 IFfilTA-*! 

, IWTI, i 

SPACER iSl EEVF t 

: A 

4 1 

U 

lA 

PAOZZ 

5310-00-061-7325 

96906 

KS2104S-4 

NUT •SELF-LOCK tNG» .«••• . 

EA 

1 

4 : 

U 

15 

PAOZZ 

5310-00- aoO-4058 

96906 

HS27103-IO 

WASHER,FLAT*4**««» 4 

E A 

4 ' 

1 

P U 

1 

16 

PAOZZ 

5365-00- 170-1364 

97403 

I321ie8300-l 

SPACER, SLEEVE..4 . 4«. • , •«. , 

: A 

1 

4 r 

. u 

17 

PAOZZ 

5305-00- 957-2640 

96906 

MS351 91-294 

SCREW, 

: A 

4 

: 

U 

XBOZZ 

4130-00- 550-2055 

97403 

13211E0356 

ISOLATOR, PAN MOTOR 

E A 

1 

N LA 

1 

19 

PAOZZ 

5305-00-881-0705 

96906 

MS51975-17 

SCREWtSMQILDER.,^ 

E A 

2 

; 

20 

PAOZZ 

53 10-00-959-4675 

96906 

MSB 5340-46 



= A 

i 

u 

21 

PAOZZ 

5310*00-080-6004 

96906 

8527183-14 

N/lSHER,FLAr 


u 

! 

PAOZZ 

5365-00-438-6882 

97403 

13211E6300-2 

8USHING, RUBBER f h 


U ) 

1 

23 

PAOZZ 

5310-00-401-1420 

97403 

13215E9024-1 

FA 

- 

u 

2A 

PAOZZ 

53lO-aO- 167-0767 

81352 

AM9T0-5 

MAS HER, Ft AT 

A 

2 

u 

i 

1 

1 

1 

1 

25 

1 PAOZZ 

5310-00-809-4061 

I 

96906 

MS271 03-15 

MAS PER, FLAY 

1 

A 

1 



b\ 



TM5-4120-344-24P 




SECTD^i (( 


7 « 


1UU5l't^AT(ON 


(31 

M) 

(5) 

(«J 

OESCRtPTlON 

m 

{B1 

oft 

rat 

FLG 

NO 

{b) 

n€i» 

NO 

SMR 

COOE 

NATIONAL 

STOCK 

NUMQER 

FSCM 

PAHt 

number 

USAftLE ON CODE 

U/M 

INC 

IN 

UNIT 

15 

1 

PAOFF 

b 105-01- 03ft- 630^ 

97A03 

1321AE372B-16 

— 

PCrCRi ALFFUFtAF INC OJaHEN F* PAA TS FUAT FOlLDb WILL CHLY FIT 
4725-4 107639.1 EL AND) 

f f 

L 

1 5 

2 

P KOll 

5305-01-0 82-3309 

07639 

AtA660 

. 5 CP .SELF-LOCK IMG. LaANO H3T0R... . 

f A 

4 

15 

3 

XDQ7Z 


07639 

BA7-0006 

BELLt LEIANO HOrOR...,. 

: A 

1 

15 


PAFZZ 

5310-00-930-2082 

6573! 

01-006525-025 

^.MASHER.PLAF LElAHO mOTOR . .4 

; A 

I 

15 

5 

PAFZZ 

5360-01-119-1329 

C7639 

A16A50A 

.SPR [NGiOISC, LELAND ^0738 * 

F A 

1 

15 


pArzz 


07639 

4161126 

.BEARING* LELAND HORTTIR • • 4 «. 4 . . 4-. « , ...4 

• A 

I 

15 

15 

7 

8 

1 XBFZZ 


077 39 

6A75013 

• SHAFT.ROTQRi LfLANO HOTOR 

Deleted 

M 

1 

15 


PAFZZ 

5360-01- 119-1329 

07639 

A16A50A 

• SPPING.OISC. LFLANO 

: A 

1 

1 

15 

1 0 

PArzz 


07639 

A16U2A 

• BEAPINC. LELANO MOTOR 


1 

15 

1 1' 

PAOZZ , 

, 5305-00-^70-9738 

07639 

AU653 

♦ SCRIM, 5 ELF-LOCKING. laANO 

F4 

40 

15 

1 2 

PA02Z ! 

5935-00-75^-5630 

96906 

H$3102R20-\5P 

♦ CChhECrap, PFCFPT ACLE,.. 4..»«*.«4.444. 

EA 


15 

1 3, 

PAOZZ 

5 305-00-9 70-9 730 

i 

07639 

AU653 

.SCREMtSElF-LfKKING* LaANO - 

E t 

4 1 

1 1 

15 


XQOZZ 1 


07639 

A 47-2 001 A 

1 ♦ PLAFE.COVER, LELANO 

E i 

1 ’ 

15 

15 

PAFZZ i 

5930-01- llfl-8250 

i 0 7639 

' 

A165040 

.TIlERHOGTAf, LELANO MOTOR 

E i 

1 

1 

15 

\h 

PAFZZ 

5930-01- Ua-025l 

07639 

Al6 

«THERM05TAT, LELANO MOTOR MJ 

1 

15 

1 T 

XAFZZ 


07639! 

R476014 

.FR AFEiST ATORf 1 EL AMO MOTOR « . . * . • . 

= A 

1 


I 


I I 


■53 


Change 1 






SECT nn 

It 



TH 5-4120-344-26? 



I») 

m 

(3) 



tSi 

m 

W 

lULUSTnATlON 





OESCRIPTION 


QTY 

(a> 

rb) 


NATIONAL 





INC 

FtG 

ITEM 

SMn 

STOCK 


PART 



IN 

MO 

NO 

CODE 

NUMBER 

FSCM 

NUMBER 

USABLE OH CODE 

UJM 

UNIT 







C80UP OB if 1 A TNG IfAANCSS 



16 

1 

XBQOO 


976 03 

13215E9919 

WIRIKG HARNESS. HEATER 

: A 

1 

16 

2 

PAQZZ 

5960-00* 163-6780 

1 96906 

KS25036-108 

• TERPINAL.LJG 

E A 

12 

16 

3 

PAOZ2 

5975-00-076-2072 

96906 

HS3367-1-9 

• ST RAP pC ABLE 

r A 

4 

16 

6 

MOGOa 


97403 

t32l5E99l9-3 ■ 

• UfRE. ELECTRIC ALt HFD FR3H» Ml^E EL ECTR 1C AL iM5086/2-l6-9. . 

• T 

L5 

16 

5 

PA0Z2 

5935-00-823-0272 

96906 

HQ100R16S-6P 

»CCAhECrOR* RECEPTACLE • 

■A 

1 




SEC^P^< n XH 5- % 12 0-3+4-24 P 


f I1> 

I ILLUSTflATiDN 

( 2 f 

PI 

(4> 

(5> 

fS) 

f7J 1 [A} 

Hi 

FiQ 

hiO 

W 

ITEM 

NO 

SMR 

CODE 

NATIONAL 

STOCK 

NUMBER 

FSCM 

PART 

NUMBER 

USABLE ON CODE 

I OTV 

I INC 

1 IN 

U/M UNIT 

17 


HOOOQ 


9740 

3 13217F234Z 

HIRIAG HARNESS^ . 

: A 1 1 

17 


PA07Z 

5935-00- 046-2 32 

3 9690 

b MS3106R22-22S 

«Ca 66 £CTOR« PLUG, 

: A 1 

17 


PAOZZ 

593 5-00-007-166 

7 9690 

HS3106R22-22P 

»£Oh^EC^C!R. PLUG, EL ECfR fCAL « * 

I A 1 

17 


J PAOZZ 

5975- 00-074- 207; 

96901 

HS3367-1-9 

«5rR^P, CABLE 

•A 10 

17 


HQOOQ 


9740: 

13217E2342/3 

HlREtELECTRICAl* HFOPROX: WUE EL EC TR r CAL .H50Ba/l-H>-9* • 

T 11 

17 

6 

PAOZZ 

5305- 00 - 995- 3+42 

969 Of 

HQ5207-26Q 

SCREW, MACHINE 

-a 4 

17 

7 

XBOZZ 


97403 

l32He8376-l 

SPACER 4.*«, 

1 4 

17 

e 

PAOZZ 

5340-00- 7 26- 93U 

96906 

H$2i9l9DS 

CL/tHP,LOOP 

a 2 

17 

q 

PAOZZ 

5305-00-99 5-3442 

96906 

MS3 5207-268 

SCREW, 7'ACHrNE.4..4.««* 

A 1 

17 

10 

XBOZZ 


97403 

13211E6376-1 

SPACER . .44. ..«• 4 4*i4 4»4»««4 4 

A 1 

IT 

1 1 

PAOZZ 

5340-00- 726-9316 

96906 

MS219190B 

CLAPP, L00P4 4 4 4 4 . 4.4 

A 1 

17 

12 

PAOZZ 

5305-00-99 5-3442 

96906 

H 535207-268 

SCREW, HAC I- [ME 4 . = 

A 1 

17 

13 

XBOZZ 


974 03 

l32nE83 76-l 

SPACER..... E 

1 1 

17 

14 

PAOZZ 

5340-00-253-5335 

96906 

MS21104D2 

CLAPP, LOOP F 

1 2 

17 

1 5 

PAOZZ 

5340-00-290-0781 

96906 

MS2191906 

T 

A 1 

17 

16 

PAOZZ 

5305-00-995-3442 

96906 

KS35207-268 

4 * 4 4... • 

* 1 

17 

IT 

xeozz 


97403 

1321108376-1 

SPACER..... .4.. .44. .44...... li 

1 

17 

le 

PAOZZ 

5340-00- 25 3-5335 

96906 

MS211O402 

ClAHP, LOOP...... * :i 

1 

17 

W 

PAOZZ 

5340-00- 143-0083 

96906 

HS2110405 

CLAPP, LOOP * E4 

1 

17 

20 

HOOOZ 


974 03 

1 32l5E99ia 

WtRfhG HARNESS .a. . El 

1 

17 

21 

PAOZZ 

5935-00-846-5602 

96906 

HS3106R36-7P 

.COAKECrOR, PLUGrELECTP ICAL .4. . rJ 

1 1 

1 17 

22 

PAOZZ 

593 5-00- 682-0552 

96906 

MS3l06R2a-U 5 

.COANECrOR, PLJG, EtECrRtClL * 

I 1 

17 

23 

PAOZZ 

5935-00-816-8646 

96906 

H0106R20-15S 

tCOAAEaOR* PLUG, ELECTRICAL. *4 4 EA 

1 1 

17 

2A 

PAOZZ 

5935-00- 725-4638 

96906 

MS3106R12S-3S 

.COAAEaOR. PLUG, EL EaR ICAL 4 « . 4 . . . . , =A 

li 

17 

25- 

PAOZZ 

5935-00- 846-2329 

96906 

MS3106MO-2 7S 

.COANEaOR. PLUG* ELECTR tCAL ...« 444 , 4.,. ;A 

1 I 

17 

2 * 

PAOZZ 

593 5-00-7 25-4638 

96906 

HS106R12 S-3S 

.CQKHEaOR PLUG. ELECTRICAL EA 

1 I 

17 

2 r 

PAOZZ 

5935-00- 721-0408 

96906 

HS3106RUS-6S 

.COANECrOR PLUG, ELECTRICAL EA 

1 

17 

2S 

PAOZZ 

5940-00- 143-4774 

96906 

MS2 5036-1 53 

'A 

2 

17 

29 

PAOZZ 

594 0-00- 143-4777 

96906 

HS25036-15T 

.TERH1HAL,LJG., FA 

1 

17 

30 

PAOZZ 

5975-00-074-2072 

96906 

K 53367-1 -9 

.STRIP, CABLE .44 « F A 

42 

17 

3k 

HOOOO 


974 03 

1321569918/12 

.WIRE.ELECTRICAU HFD FRQHi W tR E, ELfC T^ 1 CAL , H 508ey2-t 2-^9 FT 


1 7 

3 2 

HQOOQ 


974 03 

1 321569913/13 

.MIRE. ELECTRICAL, 9F 0 FR1I I W U E ,ELFC TU CA L , M50 FT 


17 

33 

HOOOO 


9 74 03 

1321569916-11 

.MlPE, 6 lECTBrCAL. +F0 FP31 *W U E . EL EC TR ICAL , H50'66/2-l 6-9, 4 . . . FI 

2 B 0 

17 

34 

PAFZZ 

5930-01- 100-4106 

97403 

13221B9273-1 

SWUCHtPRESSJRE *4 * • « #« . , * . . . E A 

GROUP 09 BULK MATERIALS 

1 1 

f 

QJLK 


P APZZ 

4710- 00-4 24-2694 

81346 

A57H-B280-1/2 

TUBE.CCPPER, .500 00 X .032 WALL 4 *. 4.4 . =1 

'^1 

eULK 


PAFZZ 

4710-00-203-3171 

81 3 46 

ASTH-82B0-1 /4 

TUBE, COPPER, ,250 Q1> X .030 WALL FT 

V 

BJ 1 .K 


PAFZZ 

1 4710-00-640- U06 

81346 

ASTH^B280-3 /4 

TliDE,CCPPER, ,750 DO X .0A2 WALL 'f 

V 

BJLK 


PAFZZ 

4710-00- 203-3172 

81346 

AST M6280.375P0 

TUBE,CCPPER, .375 QD X .032 WALL. RC 

V 

BJLK 


PAFZZ 

4710-00- 277-4508 

81346 

ASTK-p2aO-5/8 

TUBE, COPPER, .625 OD X .032 WALL FT 

1 

i 

V 

RT 


5T 


1 


<2) 1 

t3) 

m 

l5l 1 

fSj 




IS) 

1 ILLUStRATICN 1 




1 

OfcSCRiPTiON 




QTY 

(a) 

FLG 

NO 

ITEM 

^40 

SK^f» 

CODE 

rMTIONAL 

STOCK 

NUMBER 

5SCH 

PAm 

Nur,1DEfl 

USABLE ON CODE 

U>M 

INC 

\n 

UNIT 








' i 

V 

BU L 


P A ftl 


81346 

OQ A .02 5 






OilK 


PAOZZ 

6U5U' '7i}~75l3 

01349 

H5Q06/2-t 0-9 

WIRE .ELECTRI CALt COPPER. AIRCRAFT* 105 OfcG.ftTVPE 

n ,A M 0 

M RE 

' 1 

V 

fiutic 


PAQZZ 

5/f^75l4 

61349 

W5C&6/2-12-9 

WIRE .ELECTRICAL. COPP ER » AIRCRAF T* 105 DE6«CttYP£ 

ri Am2 

W] RE 

P T 

V 

flUH. 


p&nz2 

AH&-0&- 573-6*04 

61349 

M5 0 66 /2-14 -9 

MIRE, electrical, COPP ER * AlP CRAFT, 105 OEG.C.tYPE 

II Am* 

wipf 

F 1 

V 

BUtK. 


PAOZI 

6145*00- 570- 6605 

81349 

« 5086/2-1 6-9 

WIRE, ELECTRICAL, COPP ER. A IRCRAFT, 105 {)EC„C* 7YPE 

n AN16 

WIRE 

F 1 

V 










1 




81349 

5 X 24.00 


1 

h 

1 V 

V 





01349 

0 X 18.00 

M M -»! -.1 ftSl T R 

f hctH At t riM. PI r f r. - <firt fM tm ^ « 

: T 

V 


1 



613 49 

0 X 18.00 


: T 

V 





81349 

4-9 1 








P AOZZ 

<q7^nrv- 


-230'*3/9'*lO 

1 K^l II AY 1 OU.^ 1 (/r . .Iflt <vTfiri{ t .74 1 A ........ . 



: 1 

7 





81349 

5-9 









$970* OO* 


^2309 3/ s-\n 




: 1 

V 



PAD ZZ 


8134 9 

1 6-9 

HIL-I-695B TYPE 
RP FORM 9 X.OlO 

insulation.skfet , 4 . ..4**t«***4«****.* «***«>***«•****•« 

: T 

V 



PAO 72 

5&40^(Y[>- 1,9^9331. 

81349 

PI AtTt r MAffP lAI 

sn 

V 

HIL-P-15280H POP 
( M 1. 525tOX,50WALL 



P AO Zl 

5330-00- 06C>-9360 

013*9 

RU86ER. SHEET, .030 STOCK X 4.00 X 3.00 HlNlHUH, 



V 

K)L-R-90!)F FCRM9 

1 HX.030THK 

SH 




813*9 




BU LK 


PAOZZ 

9320* 01- 040- 2913 


W{ U-P-6130CFY2GR 
) ACOr€iS.125STX 

RUBPEA STRIP ,125 STK , .,.1 



F T 

V 




' 81349 





BULK 


PAOZZ 

9 3 20- 01" 040-2 916 


«IL-R-6)30CTY2CR 
? AC0M3S,Z50STK 

R1IRRFR PIP . 9TU... .... .... 



: T 

V 

601K 


8134^ 

T APE f AOHFS I/F* - 4*-, 4«««* *«44«44t*>44#*4**,4,- 

^ L 

y 

PADZZ 


Hll-r-22085C TY3X 
> 1 1 MX60YI3S 

BULK 



81349 

PfiAir.VTP P 

V 

PA02Z 

QQ-a-575 B-ft-3 2-T 
) -500 

rl 



813 48 





&JLK 


XBOZZ 



ftR-W-360ATYlCllF 
t 1 NA LI 100 ME SAX* 

uiRP.PAPQfr. LA.nn r i*.fin nFSiitarn pdr ntct pi fm 


F T 

V 


472 0*00- 269-706-0 

813*9 

HEATER HOSE.,.. 



y 

BULK 

PAOZZ 

SAE 20R3 CLASS R 
1 GRADE lA 

^ 7 



81343 





BULK 


PAOZZ 

5999-00- 46 5-480C 

^ 1288) 

_ 

. 01-0401-0886 

uiPF HRH.WNrrrPD 



I A 

V 



1 





SECTIUN IV 

Nm71 IjNAL 

PWN 

STCCK NURBeR 

1 UF X42CEN4164R 

PART NUMBER INDEX 

TM 5-412C- 

344-24P 

STOCK NUMBER 

f" 1 it uRE 

Nu» 

[TEN 

NC» 

6 TUCK NUMUEK 

FlGURE 

ING. 

IIEH 

NC. 

59^5-00-307-7669 

4 

67 

5940-00-A43-4r94 

4 

95 

5310-00-01^-5050 

4 

3 

531O-UU-i43-6203 

2 

70 

5310- JO- 01 4-5850 

4 

39 

4730-00-143-8933 

9 

30 

5310-30-043-0520 

9 

22 

4730-00-143-8933 

10 

18 

5310-30-043-0520 

9 

40 

594O-OO-15i;-46 02 

4 

05 

5310-00-045-3299 


as 

5340-00-A51-5997 

9 

7 

5310-00-045-3299 

2 

S8 

5340-00-151-5997 

10 

14 

5310-00-045-3299 

9 

15 

5305-00-163- 8349 

2 

17 

5310-00- J45-J299 

10 

2 

5970-00-165- 74 7J 

4 

26 

531 J- JO-o/|5-j299 

i.0 

20 

9905-00-165- 74 72 

1 

7 

5310-00-045-3299 

lU 

95 

9905-00-165-7474 

1 

14 

53 L 0-0 0-045-3 299 

i4 

10 

5310-00-167-0767 

7 

5 

5310-00- J45-4J07 

4 

24 

5310-OJ-167-J76T 

14 

a:4 

5310-00-045-4007 

4 

38 

5510-00-167-0768 

7 

2 

5310-00-045-4007 

7 

11 

53J0-0O-17O-O127 

2 

67 

5310-00- J45-4J07 

8 

7 

5355-30-171-2442 

4 

A 

5310-0 34^-4 JQ7 

aO 

7 

5999-00-1/2-82 73 

2 

77 

4130-00-056-4593 

Ai 

6 

5999-00-172-8 2 73 

2 

78 

5305-0 J- 059-4552 

4 

62 

5999-00-172-8273 

2 

103 

5305-00-059-4553 

a 

2 

5325-00-174-5315 

10 

9 

5 330-00- 06 0-9360 

dULK 


5365-00-178-1364 

14 

16 

5310-0 0-061-7325 

14 

14 

564O-OJ-i01-933l 

BULK 


5310-00-061-7326 

4 

37 

5310-00-107-2354 

2 

97 

5310-0 0-06 1-7326 

b 

21 

4730-0J-169-2737 

10 

8 

5305-00- 060-0514 


96 

4730- JO-109-2737 

10 

26 

6680-00-073-8404 

iO 

23 

^730-00-189-2 739 

9 

20 

4820-00-0 73-8405 

9 

31 

4 730- Ou- 189- 2 7 39 

9 

28 

5975-00-074-2072 

4 

60 

47i0-00-203-3l7i 

BULK 


59 75-00-074-2072 

b 

35 

4710-01/-203-3172 

BULK 


5975-00-074-2072 

lo 

3 

4b 10-00-223-6937 

11 

16 

5975-00-074-2072 

l7 

4 

481J-0U-223-6937 

12 

16 

59 75-0 0-074-2 072 

a7 

30 

5315-00-234-1856 

2 

27 

5340-00-070-3615 

4 

7 

5315-00-234-1856 

2 

35 

533J-OO-O79-70J8 

ll 

5 

5306-JO-235-4727 

7 

1 

5330-00-079-7838 


5 

5925-00-236-2350 

4 

25 

5310-00-080-6004 

5 

15 

5930-00-236-2351 

5 

U 

5 310-00-000-6004 

14 

21 

5330-00-239-4922 

10 

64 

5310- JO-082-1404 


3 

5360— Jo— 24 J— 6 526 

2 

28 

5970-00-082-3942 

dULK 


5360-00-240-6526 

2 

36 

5935-00-087-1667 

17 

3 

5950-UO-242-9 749 

11 

12 

5310-00-087-7493 

9 

4 

595J-0J-242t9749 

12 

12 

53LJ- JO- 088-0551 

ii 

2 

5905-00-252-1047 

5 

16 

5310-00-008-0551 

i2 

2 

534J-OJ-253-5335 

17 

14 

5970-00-088-2975 

bUtK 


5340-00-253-5335 

17 

i8 

5305-00-000-8923 

V 

21 

!>325-00-254-471d 

5 

3 

5305-00-080-0923 

9 

39 

4730-00-254-6424 

10 

59 

5310-00-089-6304 

4 

75 

4730-00-263-6471 

10 

53 

5340-00-103-2976 

5 

9 

5325-00-263-6632 

8 

8 

5340-00-106-0551 

lu 

46 

530 5- 00-267-0953 

2 

94 

4130-00-106-1972 


10 

4720-OO-269-7O6J 

BULK 


5961-00-106-5259 

4 

66 

5930-OO-275-780O 

0 

10 

4130-00-106-565 7 

a: 

116 

5325-00-276-6087 

10 

29 

5320-00- 117-6028 

I 

U 

471J-JJ-2T7-4508 

BULK 


532 0-00-117-6020 

tL 

51 

4730-00-277-7922 

10 

J6 

5320-00-117-6938 

2 

100 

473J-UJ-277-7922 

10 

43 

5320-00-117-6930 

4 

71 

5920-00-280-31 75 

4 

60 

5 320-00-11 7-693 8 

4 

76 

594J-JO-28J-520J 

4 

83 

5320-00- 117-6938 

b 

4 

5940-00-203-52 80 

5 

32 

5320-00- 117-6938 

9 

54 

5325-00-286-6 047 

10 

J3 

5320-00-117-6938 

10 

76 

5340- JO-286-9423 

10 

69 

5320-00-117-6938 

10 

61 

4730-00-489-0 365 

10 

92 

5320-00- I17-b942 

2 

8 

473J-J0-2b9-4232 

10 

87 

5330-00-119-7503 

4 

57 

534J-J0-29J-j781 

17 

15 

5330-00-119-7503 

AO 

74 

534W-00-291-5323 

10 

45 

5 330-00- 119-7503 

iKi 

79 

5325-00-291-9366 

10 

Zc 

3110-00-136-2696 

1 

29 

5J4J-oO-ij2-l4l5 

2 

ii8 

3110-00-136-2696 

1 

37 

4130-00-357-0519 

2 

6j 

593 5-00- 137-4670 

6 

a 

4130-00-357-0520 

2 

91 

4130-00-139-3372 

7 

7 

53lO-Ou-*»Jl- 1 420 

14 

23 

5340-00-143-3083 

a7 

19 

5310-O0-40I-3365 

7 

i 

5940-00-143-4774 

4 

84 

5330-00-402-4645 

ll 

15 

5940-00- 143-4774 

5 

33 

5330-00-402-4645 

12 

15 

5940-00-143-4774 

u 

12 

4730-00-400-4566 

10 

63 

5940-00-143-4774 

a7 

28 

5J3J-JO-4U9-3350 

10 

25 

594 0- 00- 143-4 777 

a7 

29 

3i2J- 00-410-67 18 

7 

4 

5940-00-143-470 J 

4 

62 

4710-0O-42i'-26g4 

BULK 


5940-00-143-4780 

5 

31 

5945-00-430-6933 

4 

45 

5940-00-143-4780 

IP 

II 

594J-JJ-432-266J 

4 

86 

5940-00-143-4780 

a6 

2 

5305-00-432-4164 

7 

1C 

5940-00-143-4794 

4 

81 

48 10 -JO- 433-0 7 63 

11 

7 


TM 5>4120-344‘24P 
SECTION IV 

nati oruL 

Flo urtt 

PNN 

stcck number ako part 

ITEM 

2 OP X42CfcN4164R 

NUMBER INDEX 

FIGURE 

ITEM 

5TOCK NUMBER 


NC. 

STUCK NUHUEK 

NO* 

NC. 

48L3-D£)-^33-J76i 

1^ 

7 

5310-00-809-6546 

5 

22 

5950^00-433- frOi 7 

4 

27 

4 730-iiU- 809-9669 

10 

90 

53A5“00-43a-6882 

14 

22 

5970-00-814-2878 

BULK 


473J-0a"445-O594 

xj 

42 

4730-00-815-5664 

9 

18 

29gO“00-451-4838 

4 

4 

5935-1)0-816-8646 

17 

23 

59 99-UO- 46 5-48 OU 

8 U 1 .K 


5935-00-818-7446 

5 

39 

5305-0 J-A70-9738 

15 

li 

4730-00-821-3037 

10 

37 

5305-0 0- it? 0--9 73 0 

a5 

13 

4730-1)0-621-9104 

9 

34 

53L>Jl>- 481-6295 

2 

102 

4730-00-822-1274 

10 

17 

5313-0 0-530-9963 

2 

3 

4730-0U-822-1275 

9 

X3 

53 10-0 0-530-996J 

2 

11 

4730-00-822-1275 

9 

16 

531 >0 0-530-9963 

2 

45 

4730-00-822-1277 

10 

88 

53L>J0-530-9963 


92 

4730-00-8ii2-1277 

10 

93 

5310-00-543-2009 

2 

95 

4730-00-822-1276 

10 

fl9 

5310-00-543-2410 

2 

40 

5935-00-823-0272 

u 

5 

531 >00-543-2410 


55 

5935-00-824-7603 

4 

79 

5310-00-543-2410 

2 

59 

5330-00-820-3628 

3 

6 

5310-00-543-2410 

6 

7 

5330-00-828-3628 

5 

20 

5310-00-543-2410 

7 

17 

5330-00-836-4356 

3 

11 

5310-00-543-2410 

13 

14 

5330-00-636-4356 

4 

36 

5945-D>549-6348 

4 

42 

5330-00-836-4356 

6 

9 

5310-00-550-1130 

4 

13 

5330-00-836-6935 

4 

32 

413>OO-55O-2055 

14 

L8 

5320-00-645-9501 

1 

6 

4130-00-550-2856 

lU 

72 

5320-00-645-9501 

1 

9 

413>00-S50-2857 

9 

56 

5320-00-845-9501 

I 

13 

414>00-550-2994 


3 

5320-00-845-9501 

1 

15 

4130-00-550-2995 


1 

5J20-00-845-9501 

1 

1 ? 

5940-00-557-1629 

4 

47 

5320-00-645-9501 

1 

19 

413>J>572-47J9 

9 

27 

5935-00-646-2328 

1 

1 

6145-00-578-6604 

BULK 


5935-UO-846-2328 

6 

12 

6145-00-578-6605 



5935-00-846-2328 

17 

2 

6145-00-578-7513 

bulk 


5935-00-646-2329 

17 

25 

6145-00-578-7514 

UULK 


5935-0J-646-5602 

17 

2 i 

5320-00-582-3298 

4 

22 

5935-00-653-2543 

6 

11 

5320-1)0-582-3305 

5 

26 

5310-00-653-4488 

2 

71 

5320-JO-582-3501 

4 

74 

5940-0>859-4475 

5 

34 

5310-00-582-5965 

9 

23 

5320-00-874-4477 

2 

80 

5310-00-582-5965 

9 

25 

5310-00-877-5798 

2 

46 

531>0>582-5965 

V 

41 

4130-00-878-0103 

13 

5 

5310-0>582-5965 

9 

43 

5310-0 0-880-7744 

7 

6 

53 1>*00- 582-5963 

I<J 

62 

531J-00-680-9344 

2 

16 

5310-00 623-5989 

4 

72 

5310-00-860-9344 

4 

12 

5310-00-623-5989 

6 

4 

5310-00-660-9344 

4 

16 

5 310-0 0-62 3-59 89 

9 

55 

5310-00-880-9344 

13 

4 

5310-00-623-5989 

1 0 

77 

5305-00-661-0705 

14 

19 

5310-00-623-5989 

a J 

82 

5310-00-869-2543 

3 

7 

5310-00-62 7-6128 

5 

U 

5310-00-669-2543 

4 

33 

4730-00-640-031 1 

iU 

55 

5310-00-689-2 543 

4 

50 

71J-00-64>iia6 

8 Ui.K 


5J1U-0U-669-2544 

3 

2 

310-00655-5873 

4 

77 

5310-00-869-2544 

4 

6 1 

935-0O682-J552 

17 

22 

5310-00-689-2544 

4 

66 

93 0-00-6 83-162 8 

5 

17 

5310-00-889-2544 

5 

10 

73 0-00-707-694 6 

10 

83 

5310-00-669-2549 

4 

29 

730-00-707-6950 

io 

52 

5310-0J-869-2549 

4 

41 

730-00-707-6950 

aO 

94 

5310-00-669-2549 

5 


935-00-721-0488 

l7 

21 

5310-00-869-2549 

5 

10 

325-00724-7655 

2 

93 

5310-00-869-2549 

13 

a 

935-00725-4638 

17 

24 

5305-00-869-2999 

2 

39 

935-00-725-4638 

17 

26 

5305-00-889-2999 

6 

s 

15 

310-00- 72 6-9076 

8 

5 

5305-00-869-2999 

7 

'340-00-7^6-9^16 

l1 

8 

53J5-OJ-689-2999 

13 

13 

340-00-726-5316 

17 

11 

5305-00-689-3000 

6 

i 

39 

315-00 730-4564 

14 

5 

5305-00-869-3000 

10 

315-00-730-4577 


S 

53J5-00-689-3001 

3 


935- J0-754-S638 

7 

19 

5305-00-669-3001 

5 

19 

935-00754-5638 

i5 

12 

4l3J“00-869-y2a3 

2 

1 14 

130-0 0-764-92 06 

2 

86 

4730-00-906-3195 

-2 

31 

310-00- 76 5-3197 

1 

3 

4730-00-906-3195 

2 

23 

41 

310-0 0 765-3197 


89 

4620-00-909-3717 

10 

310-00- 765-3197 

4 

30 

5930-JO-911-9O95 

6 


^310-00-765-3197 

Ivi 

3 

5355-00-916-2060 

5 

4 

5310-00765-3197 

14 

11 

5360-00-917-4500 

2 

119 

115 

12 

07 

7 

?3l0-0O-777-5793 

z 

99 

4U0-J0-922-2439 

2 

3U-JJ-802-a544 

5 

24 

5930-00-923-4176 

5 

935-00-804-5816 

4 

94 

594O-OO-926-0085 

4 

305-00-808-7834 

2 

54 

4L4J-00-929-5561 

14 

^05-00'-808-7fl34 

2 

58 

5310- J0-9J4-9 739 

2 

41 

56 

10-00-809-3078 

4 

69 

5310-00-934-9739 

2 

10-00-8C9-4058 

14 

15 

5310-J0-934-9739 

2 

60 

6 

13-00-839-4061 

14 

25 

531J-J0-9J4-9739 

6 



3 OF X42lEN4x64R 




SECTION IV 


STOCK NUHBEP 

53 10-00-934-9739 
5310-00-934-9739 
53 10-00-934-9751 
5310-00-934-9751 
536 5-00-934-9695 
5310-00- 938-^0 az 
5325-00- 938-5913 
5325-00-938-5913 
5 920 - 00 - 939-5442 
5 32 5-00-940-7988 
5310-00-950-1310 
5310-00-950-1310 
53 10-00-950-1310 
5310-00-953-1310 
5310-00-950-1310 
5340-00-952-7009 
5325-00-954-3832 
5305-00-957-2640 
5 3 10-00-95 8-5321 

4 73 0-00-959-2329 

5313-0o-,s59-^675 

53 10-00-959-4675 
5310-00-959-4675 

5 305-j 0-97 8-9385 
4130-0 0-981-6615 
5303-00-983-6730 
5305-0 0-98 3-6730 
5305-00-983-6730 
5303-00-983-6730 
5305-00-983-8084 
5305-0 0-983-8084 
5305-00-984-4976 
5305-00-984-4979 
5305-00-984-4979 
53 05-00-984-4982 
53 05-00-984-4981 
5305-00-964-4984 
5305-00-984-4986 
5 305-00-964-6192 
53 05-00-98 4-6192 
53 05-00-984-6192 
5305-00-964-6192 
5305-00-984-6193 
5305-00-984-6193 
5305-00-984-6193 
5305-00-994-6193 
5 305-00-984-6193 
5305-00-584-6193 
53 05-00-984-6194 
5305-00-984-6195 
5305-00-984-6195 
5305-00-984-6195 
5 3 05-00-98 4-6195 
5305-00-984-6195 
5305-00-984-6196 
5305-0 0-98 4-7341 
5 305-00-989-6265 
53 05-00—989-7434 
53 05-00-989-7434 
5 305-00-989-7434 
5305-00-989-7434 
53 05-00-989-7435 
5305-00-989-7435 
5 325- 00-990-4249 
5 305-00-990-6444 
53 05-00-993-1846 


FSCM PAB.T NUMBER 

81352 AN960P0416 

81352 AN970-5 

81352 AN97C-5 

81352 AN970-6 

81346 ASTM-8280-i/2 

8 1346 ASTM-B2aO-l/4 
81346 ASTH-B28U-3/4 

81346 A5TH-a28i>-5/8 

81346 ASTM-875 X .156 UU 


NATl Urui. 

STCCK NUHeER XAD 

PART NUMUEU iNUtX 

TM 5-4I2C-344 

-24P 


ITEM 


FIGURE 


ITEM 

Nii. 

NC. 

STUCK NUH8LK 

NO. 


NC. 

7 

16 

5303-00-993-2461 

S 


24 

a3 

15 

5j05-0J-993-246i 

9 


42 

4 

2 

5305-UO-993-2461 

9 


44 

5 

23 

5305-00-995-3441 

9 


5 

15 

8 

5305-00-995-3442 

9 


9 

45 

4 

5305-00-995-3442 

9 


33 

2 

2 

3305-00-993-3442 

10 


12 

2 

10 

3405-0 J-995-3 442 

10 


44 

4 

59 

5305-00-995-3442 

10 


68 

7 

23 

3305-00-995-3442 

17 


6 

2 

52 

5305-00-995-3442 

17 


9 

i 

a 

3305-00-995-3442 

17 


12 

4 

34 

3305-00-995-3442 

17 


16 

4 

44 

5303-00-995-3444 

4 


40 

4 

54 

5305-00-995-3444 

5 


25 

lu 

40 

413O-UI-0U-1217 

2 


79 

z 

44 

4820-01-015-6690 

10 


4 

44 

17 

482O-0X-O17-4248 

10 


65 


121 

5303-01-018-5599 

4 


11 

2 

111 

5305-01-018-5599 

4 


15 

9 

3 

5310-0 1-021-3448 

2 


113 

aO 

66 

9525-xii-o31-10e6 

2 


81 

14 

20 

5640-01-031-1261 

BULK 



iO 

61 

3640-01-031-1262 

BULK 



2 

15 

47jO-u1-037-4919 

10 


86 

3 

9 

6105-01-038-8309 

15 


1 

4 

35 

5340-01-039-0103 

13 


1 

4 

43 

53o 5-0 1-040- 1488 

9 


2 

4 

51 

5363-01-040-1488 

10 


30 

44 

4 

5975-01-045-9683 

4 


14 

44 

6 

6105-01-047-3844 

14 


2 

4 

53 

4130-01-047-8362 

2 


i 

4l 

3 

932J-JI-048-2933 

BULK 



4^ 

3 

9320-01-048-2936 

BULK 



4 

23 

5915-01-031-2 774 

6 


3 

10 

6 

4130-01-031-7426 

1 


5 

8 

6 

3040-01-030-0566 

4 


8 

4 

65 

9905-01-033-5362 

2 


7 

5 

5 

5330-01-034-1350 

4 


17 

5 

11 

5930-01-034-4120 

13 


9 

9 

14 

5961-01-034-4 150 

4 


49 

40 

96 

4120-01-054-6334 

2 


9 

4 

2 

4820-01-033-1283 

9 


1 

2 

62 

3961-01-035-2188 

4 


46 

X 

66 

99J5-01- 053-6368 

1 


2U 

40 

21 

9903-O1-O33-63 70 

5 


29 

ii 

7 

412J-01-U62-0698 

5 


2 

14 

1 

9905- Ji-J66-9540 

4 


21 

3 

6 

3933-01-073-3^70 

3 


3 

2 

64 

5305-01- Jd2-3J09 

15 


2 

2 

84 

>363-01-090-2070 

14 


Ij 

4 

31 

4730-01-092-38 35 

10 


5 

10 

1 

534J-U1-094-4587 

2 


50 

14 

9 

5 93 J— 0 1— 1 JO- 4106 

6 


14 

2 

87 

59JJ- Ji- i.jO-4 106 

17 


34 

2 

47 

4 1 JJ-Ol- iu4- 0 783 

7 


8 

4 

56 

3925-01-105-1398 

4 


26 

9 

50 

4 130- J1-1J8-0773 

2 


16 

40 

70 

4 130-01-114-1989 

10 


iC 

10 

73 

3999-01-118-3786 

2 


7 

40 

78 

3930-O1-1i8-824J 

15 


1 

3 

1 

393J-01-118-8241 

15 


1 

6 

1 

3360-01-149-1 J29 

15 



i 

4 

5 363-0 i- 1 19- 13 29 

15 



4 

6 

3JiJ-0x-ii9-9346 

2 


1C 

4 

loe 






FIGURE ITER 



f IGLHE 

ITtT 


NO, NC. 

FSCM PAKT NUrtdcH 


NO. 

‘NC. 


2 97 

81346 aSTMUZUO, 37 500 


BU. K 



7 5 

10855 AUOcAAxii 


7 

2i 


14 24 

076 39 A14653 


13 

11 


7 2 

07639 A14653 


1 5 

li 


BULK 

076 39 A14660 


1 3 

2 


BULK 

07639 A16 


13 

16 


BULK 

07639 rtl61i*4 


15 

6 


BULK 

07639 a16U^4 


x5 

IQ 

X .023 

BULK 

07639 Al643i)4 


1 3 

5 


61 



PHN 


^ OF XA^CEN4164R 


TM 5-4120 344-24P 

SECTION IV NAIIuNhL STCCK NUMBER A^0 PART NUMtiEK INUEX 



FIGURE 

ITEM 



FIGURE 

iTe« 

FSCrt 

PART NUMBER 

RC. 

NC. 

FSCN 

PART NUMBER 

NO. 

NC« 

07639 

A164504 

15 

9 

96906 

MS2il(}4U6 

9 

11 

07639 

A165C40 

15 

15 

96906 

MS2U04Ud 

9 

37 

AU25 

A37693 

4 

4 

96906 

HS21105-6 

5 

9 

07639 

A47-230iA 

15 

14 

96906 

rtS21315-22 

10 

40 

4U25 

a4J3lO-l 

4 

1 

96906 

MS21322-33 

4 

7 

07639 

&4 7-C0O6 

15 

j 

96906 

rtS219i906 

1 7 

15 

07639 

8475013 

15 

7 

96906 

rtS2A9190B 

17 

8 

07639 

&476C14 

15 

17 

96906 

MS2l9i9U8 

1 7 

11 

78553 

C22146-017-1 

2 

120 

96906 

rt521919W0F6 

1 0 

69 

01349 

f 398 250Vl-6/i OA 

4 

60 

96906 

HS21919W0o4 

10 

45 

10855 

h732A2^32 

T 

9 

96906 

HS24192-Di 

4 

42 

10055 

K.A90ECU80 

7 

8 

96906 

MS 24523-22 

5 

17 

01349 

Ha-l-lAStlBX. 125 X 24*JiJ 

BULK 


96906 

MS24586-t60 

2 

il9 

81349 

Mil- I-i45ilb X. 250 A 4.8 *Uu 

BULK 


96906 

HS24665-155 

2 

27 

81349 

MIL-I-'IASUOX. 500 X 

BULK 


96906 

MS24665-155 

2 

35 

813 49 

rtIl--I-23J5J/5“i04-9 

BULK 


96906 

MS24693-S272 

9 

51 

81349 

HIl.-i-23053/5’-i05“9 

BULK 


96906 

MS2469J-S6 

2 

54 

81349 

MIL“ 1-23053/5“ 106-9 

euLK 


96906 

M524693-S6 

2 

56 

81349 

MIL- 1-69 58 TYPE RP F URH S X# J 10 

BULK 


96906 

rtS25036-l06 

4 

63 

81349 

M1L-P-15280H FuKMT,6451OX.50«ALL 

BULK 


96906 

HS25036-li}6 

5 

32 

81349 

MIL-P- 514 

1 

12 

96906 

MS25036-1U0 

4 

62 

81349 

HR-R-6l3(XTY20KALUNUb. J.256rK 

BULK 


96906 

HS25036-XJ8 

5 

31 

813 49 

HIL-R-6130uTY20H AlONu^.A 50^7 K 

BULK 


96906 

MS25036-1U8 

13 

I i 

81349 

NIL-R-90QF FUKMSHX. UOOThK 

BULK 


96906 

HS25036-liJa 

16 

2 

81349 

MlL-T-22O0 5CTy3XiiNXtjOYu6 

BULK 


96906 

rtS25036-ll2 

4 

61 

01349 

NlL-T-55l64/i 

4 

55 

96906 

rtS25036-U2 

4 

95 

81349 

MSa86/2-16-9 

BULK 


96906 

MS250J6-149 

4 

47 

96906 

WS1 5 795“709 

5 

24 

96906 

HS25036-153 

4 

64 

96906 

MS15795-710 

2 

95 

96906 

HS25036-153 

5 

33 

96906 

MS16997-6 J 

14 

4 

96906 

HS25v)56-i53 

a 

12 

96906 

MSi6997-60 

14 

6 

96906 

H525036-i53 

17 

26 

96906 

HSi6997“62 

10 

61 

96906 

H525036-157 

1 7 

29 

96936 

HS2 0066- 143 

14 

5 

96906 

Mb25043-22D 

6 

8 

96906 

MS2 3066-147 

14 

6 

96906 

MSi7i40-A14K 


113 

96906 

MS2 04 26AiJ3->4 

2 

100 

96906 

HS27130-S26K 

2 

121 

96906 

HS20426A03-4 

4 

71 

96906 

MSa7183-10 

i4 

15 

96906 

HS20426ADJ-4 

4 

76 

96906 

MS27l83-i^ 

4 

69 

96906 

M520426AD3-4 

8 

4 

96906 

MS271b3-l3 

9 

4 

96906 

HS20426A03-4 

9 

54 

96906 

MSA71b3-I4 

5 

15 

96906 

HS20426A0J-4 

10 

76 

96906 

MS27l8i-14 

14 

21 

96906 

RS20426A03-4 

10 

61 

96906 

MS27U3-15 

14 

25 

969 06 

M$20426A03/B 

2 

6 

96906 

MS27183-4 


52 

96906 

MS204TJAD4-6 

1 

11 

96906 

«52/ia3-4 

3 

6 

9 69 06 

MS20470A04-6 

2 

51 

96906 

HS27xb3-4 

4 

34 

9 6906 

nS2U600AD4W-i 

5 

28 

96906 

MS27l8i-4 

4 

44 

9 69 06 

M52J60JAD43 

2 

117 

96<>06 

MS27i83-4 

4 

54 

96906 

MS20600B4W2 

4 

22 

96906 

HS27iaj-41 

I 

3 

96906 

M52a600B4H4 

1 

6 

96906 

MS^71fl3-4i 

2 

39 

9 69 06 

M52a63084M4 

1 

9 

96906 

M527183-44 

4 

30 

969 06 

MS20630a4H4 

1 

13 

96906 

M6271b3-4i 

10 

3 

96906 

MS2a6JUB4H4 

1 

15 

96906 

HS2nb3-4i 

14 

11 

96 9 06 

M 52060004^4 

1 

17 

96906 

rtS27i«3-42 

4 

J 

96906 

RS206J084M4 

1 

19 

96906 

MS27lbi-42 

4 

39 

6906 

WS2060iAO4w2 

4 

74 

96906 

MS27lb3-6 

3 

3 

6906 

HS20995AB3^ 

2 

81 

96996 

MS27lbj-U 

5 

22 

6906 

KS2i044-Na4 

12 

2 

96906 

HS310UHi4b-6P 

16 

5 

6906 

WS21044-N04 

11 

2 

96906 

HSJ10UR22-22P 

6 

11 

6906 

MS2i344U J 

2 

46 

96906 

MS3xa2Rx2S-3P 

11 

4 

6936 

HS21045-04 

3 

7 

96906 

HS3102H12S-3P 

12 

4 

6906 

MS21U45-04 

4 

33 

96906 

MS3102R2U-15P 

7 

19 

6936 

MS21045-04 

4 

50 

96906 

MS3i02R2J-15P 

15 

12 

6906 

MS21045-36 

3 

2 

96906 

MS3XU2H22-22P 

4 

94 

6906 

HS21045--06 

4 

61 

96906 

HS31U2R28-1 IP 

5 

39 

6936 

HS21045-06 

4 

66 

96906 

MS3102R36-7S 

4 

79 

/6936 

MS21 045-06 

5 

16 

96906 

M53i06Ri2b-3S 

17 

24 

96906 

M62l045-a8 

4 

29 

96906 

MS31U6R 126-35 

17 

26 

969Q6 

HS2ia4 5-08 

4 

41 

96906 

MS3xJ6Ri46-6S 

i7 

27 

969 06 

MS21 045-38 

5 

6 

96906 

M53106K20-15S 

17 

23 

"6906 

HS21045-08 

5 

10 

96906 

MS3ia6R20-2 7S 

1 7 

25 

■"6 

rtS2lU4 5-O0 

13 

8 

96906 

MS3106R22-22P 

17 

3 

6 

MS21J45-3 

4 

37 

96906 

M63 1JbR22-22S 

1 

X 

6 

HS21045-3 

5 

21 

96906 

rtS3IU6R 22-225 

6 

12 

6 

MS2 1045-4 

14 

14 

96906 

MS3JLU6H 2<^-22S 

17 

2 

6 

«S2lC77-06 

6 

5 

96906 

H63106K2B-IIS 

17 

22 

6 

MS2ii04Ol0 

10 

46 

96906 

HS3i06K46-7P 

17 

21 

#6 

RS2iU4D2 

17 

14 

96906 

MS3367-1-9 

4 

80 

06 

RS2110402 

17 

18 

96906 

MS3J67-1-9 

5 

35 

96906 

HS21104i)4 

9 

7 

96906 

NS3367-1-9 

16 

3 

96S06 

NS2Ua4L)4 

10 

14 

96906 

MS3367- 1-9 

17 

4 

96906 

MS2n3405 

17 

19 

96906 

Mb3j67-l-9 

i7 

30 
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96906 
969 36 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96936 
96906 
96906 
9 69 36 
96906 
96906 
9 69J6 
96906 
96906 
96936 
96906 
96 9 36 
96936 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
9T403 
96906 
96906 
6906 
6 906 
6 906 
6906 
6906 
6906 
69 06 
96906 
96906 
9 69 36 
9 69 36 
96906 
969 36 
96936 
96906 
9 69 36 
9 69 36 
9 69 06 
96906 
96936 
96906 
96936 
96936 
96906 
96936 
96936 
96906 
9 69 36 
96906 
96906 
96936 
96936 
96906 
96936 
9 69 36 
9 69 06 
96906 
96936 
96936 
96906 
96936 
9 6 906 
96906 
96906 
96936 


HS3519(K237 

MSJ5 190-236 

HS3519X-273 

HS35191-294 

MS35206-217 

MS3520 6*^217 

WS35206-217 

MS3520 6-217 

KS35206-2ia 

HS35206-218 

MSJ5206-2I8 

MS35206-2i8 

MS35206-219 

MS352a6-222 

HS35206-222 

HS35206-225 

MS35236-226 

HS35206-227 

MS35206-22a 

MS35206-230 

MS35206-230 

MS35206-23i 

HS35206-231 

HS35236-244 

NS35206-244 

NS35206-2^4 

^535206-244 

NS35206-245 

MS35206-2^5 

HS35206-245 

HS35206-245 

NS35206-245 

HS35206-245 

HS35206-2h6 

MS35206-247 

MS35206-247 

HS35206-247 

HS35206-247 

HS35206-247 

MSJ520 6-248 

HS35207-261 

M$35207-262 

MS3520 7-263 

MS35207-263 

MS3520 7-263 

NS3520 7-263 

MS35207-264 

MS35207-264 

HS35207-265 

HS35207-266 

MSJ520 7-266 

MS3S207-26a 

MS352U 7-268 

MS352O7-260 

HSi5207-268 

MS3520 7-268 

HS35207-268 

H5352v) 7-268 

MS35207-268 

MS35207-268 

MS35207-269 

HS35207-2dl 

MS35207-2ai 

MS352O7-201 

MS352Q 7-285 

HS352O7-205 

MS35333-40 

MSJ5335-35 

HS35330-22 

HS35330-4O 

MS3533a“AO 

MS35338-’40 

HS353i«-40 

MS3533e“40 

MS3533S-40 

HS35238-41 

M535336-4i 

MS35338-41 

KS35338-41 

MS35338-A2 
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FIGURE 
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FIGURE 

item 

NO. 


FSCH PART NUH8EK 

NOo 


4 

62 

96906 NSJ5338-42 

2 

88 

a 

2 

96906 HS3533b-44:: 

9 

15 

2 

4 7 

96906 HS3533tf”42 

10 

2 

14 

17 

96906 HS3 5338-42 

10 

2ii 

2 

39 

96906 MS35338-42 

10 

95 

6 

5 

96906 HS3 5338-42 

i4 

10 

7 

15 

96906 HS35338-44 

9 

23 

13 

13 

96906 HS3 5338-44 

S 

25 

3 

9 

96906 rtS3 5330-44 

9 

41 

4 

35 

96906 MS35338-4^ 

9 

4J 

4 

43 

96906 NSJ5J38-44 

10 

62 

4 

51 

96906 HS3534i)-46 

9 

3 

4 

53 

96906 HS35340-46 

10 

66 

U 

3 

96906 MS35i40-46 

14 

20 

12 

3 

96906 rtS35^69-l 

10 

33 

4 

23 

96906 MS35489-1L 

10 

32 

10 

6 

96906 MS354b9-j7 

7 

23 

6 

6 

96906 HS35409-6 

8 

a 

4 

65 

96906 MS35489-7 

10 

9 

8 

1 

96906 HS354to9-8 

10 

29 

10 

39 

96906 HS35649-242 

2 

41 

3 

4 

96906 MSJ5649-242 

2 

56 

5 

19 

96906 MS35649-242 

2 

6i> 

5 

5 

96906 MS3b649-2<»2 

6 

6 

5 

11 

96906 NS35649-242 

7 

16 

9 

14 

96906 MS:>5o49-242 

13 

15 

10 

96 

96906 HS3565O-J02 

4 

2 

1 

2 

96906 rtSJ565U-302 

5 

23 

2 

62 

96906 MS3565D-3452 

9 

22 

2 

66 

96906 NS3565J-3252 

9 

4(i 

10 

21 

96906 NS3> 792-1 

2 

5U 

14 

1 

96906 rtS35842-lJ 

-2 

31 

13 

7 

96906 rtSj5842-lJ 

2 

23 

5 

8 

96906 N5J5871-2-2F 

10 

67 

2 

64 

96906 MS:>5a72-2 

10 

8 

2 

84 

96906 NSJ5072-2 

lU 

28 

4 

31 

96906 Mi>->5d72-J 

9 

2u 

10 

1 

96906 rtS;>5872-3 ' 

9 

28 

14 

9 

96906 Hij59l9-^2 

10 

86 

2 

87 

96906 MS49UU5-7 

2 

111 

4 

6 

96906 HSSlUJT-i 

7 

LB 

4 

56 

96906 HS5iU0 7-lJ 

3 

6 

9 

50 

96906 rtS5lUU7-lU 

5 

20 

10 

70 

96906 HS5lJl)7-t3 

4 

32 

10 

73 

96906 HS5iD^j7-3 

1 L 

5 

10 

78 

96906 HS5100 7-3 

12 

5 

5 

1 

96906 MS51U07-8 

J 

11 

6 

1 

96906 *4551037-8 

4 

36 

2 

1C8 

96906 HS5iOa7-a 

6 

9 

4 

40 

96906 MSui«6l-25 

7 

10 

5 

25 

96906 HSt>i96T-5 

7 

6 

9 

9 

96906 M351975-17 

14 

19 

9 

35 

96906 MS90727-b 

2 

54 

10 

12 

96906 MS93727-7 

2 

96 

10 

A4 

96906 rtb9152a-2P4B 

5 

4 

10 

68 

81349 H5dti6/2-l0-9 

auK 


17 

6 

81349 H5086/2-12-9 

au.K 


17 

9 

81349 M5l)86/ 2-14-9 

SU.K 


17 

U 

80205 HAbAU31-A3 

4 

7 2 

17 

16 

80205 NAblJjt-Ai 

10 

77 

9 

5 

80205 riAii03l-Ai 

4.0 

02 

9 

24 

00205 NA:>lu3l-A4 

2 

55 

9 

42 

80205 NASlU3iA-3 

9 

55 

9 

44 

802D5 iMAbiJ3iM4 

6 

4 

9 

21 

00205 NAbi.UJ2A04 

4 

77 

9 

39 

00205 .>iAbL329b06K875 


71 

4 

13 

00205 NASi329bu0Kai2J 

2 

J.02 

5 

14 

00205 NAbl329SUttK075 

2 

70 

7 

U 

80205 iNAlil523t0aF 

2 

6? 

2 

40 

80205 NASibzJLiF 

4 

57 

2 

55 

B0205 NASi523l,3l- 

10 

74 

2 

59 

80205 NAbl523o3F 

10 

79 

6 

1 

80205 i'iASi52it4F 

4 

17 

7 

17 

93781 OB2J4-15 

I 1 

14 

13 

14 

93781 U0234-U 

I 2 

14 

4 

24 

93781 U8235-7 

* i 

16 

4 

38 

93701 Ub2^5-7 

1 2 

16 

8 

7 

93781 J0241-1 

I 2 

1 7 

LO 

7 

93781 Utt^4l-2 

1 1 

lx 

, t 

2 

85 

93781 dd2‘tX-2 

1 2 

1 1 


63 
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FIGURE 

ITEP 



FIGU<6 

ITEM 

FSCM 

PART NUMBER 


NO. 

KC. 

FSCH 

PART NUMbtk 

Mi. 

NC. 

9378L 

OB3- 141 


11 

8 

97450 

1321168376-1 

10 

47 

9 3781 

063-141 


12 

8 

9740 3 

132xit:UJ76- 3 

9 

2 

93T81 

OB 3" 27 


11 

9 

97403 

13211E8376-3 

10 

3G 

93781 

OB 3-27 


U 

9 

97403 

1321168376-5 

14 

13 

93781 

P45-il 


11 

15 

97403 

132111:8376- S 

9 

6 

93781 

P45-U 


12 

15 

97403 

1321168382 

4 

75 

ai34R 

00-ti“575B-R-32» 

■r-50j 

BULK 


97403 

132ilt8386 

2 

3 

8X349 

KCR32GF274Jrt 


5 

16 

97403 

132x1^8386 

2 

n 

B1349 

RR-W-36(i)ATVlCL IP iOAL i lUUH£S4X4 

BULK 


97401 

I321U6386 

2 

45 

81343 

SAE 20K3 CLASS 

KGhaUE 

BULK 


97403 

x3211£83a6 

2 

92 

81343 

5AE-J513 


10 

92 

97403 

132lltaJ9^- 1 

10 

6 4 

41947 

W-1715 


10 

88 

97403 

I32ilkb404 

8 

10 

41947 

W-1715 


10 

93 

97403 

l3^iLfcd406 

9 

26 

41947 

W-I717 


10 

90 

97403 

1321168406 

9 

46 

41947 

W-1720 


10 

89 

97403 

132ll£84iO 

2 

30 

93781 

0824 l-L 


U 

17 

97403 

132lLt841J 

2 

38 

64731 

01-006 424-02 5 


15 

4 

97403 

1321168411 

2 

29 

07639 

01-00964 8-005 


15 

£ 

97403 

1321LE84X1 

2 

37 

12881 

01-0401-0888 


BULK 


97403 

1321168412 

2 

28 

10855 

LR04076C 


7 

12 

97403 

i321iE84i£ 

2 

36 

10855 

1R05212C 


7 

14 

97403 

132x360636 

4 

52 

97403 

1321 1E37 84 


4 

64 

97403 

1321460696-3 

11 

6 

97433 

1321ie37«5 


4 

59 

97403 

x32l4fc0696-3 

12 

6 

97403 

1321163793-5 


7 

7 

97403 

1321463411-3 

9 

30 

97403 

L3211E3799-1 


10 

17 

97403 

1321463411-3 

10 

18 

97433 

1321163799-3 


9 

13 

97403 

Ii2l4E34x6 

13 

1 

97403 

1321163799-3 


9 

16 

97403 

1321463416-1 

13 

3 

97403 

1321163000 


10 

41 

97403 

1321463471-2 

2 

61 

97403 

1321163802 


14 

12 

97403 

1321463471-5 

2 

42 

974J3 

1321163895-14 


2 

ICl 

97403 

132x463471-5 

2 

57 

97403 

1321164043-12 


9 

34 

97403 

1321463471-5 

3 

10 

97403 

1321164043-20 


10 

53 

97403 

1321463647-2 

1 

4 

97403 

13211E4J43-7 


9 

18 

97403 

1321463652 

4 

68 

97403 

1321168166 


7 

1 

97403 

1321463685-2 

4 

28 

97403 

1321168169 


7 

4 

97403 

132x463728- 16 

15 

1 

97403 

1321168170 


7 

a 

97403 

132146374A-V3 

13 

2 

97403 

1321166177 


2 

no 

97403 

i32x463744V34 

2 

17 

97403 

1321168183 


2 

86 

97403 

i32l46i/44W5 

4 

11 

9 7 403 

1321168191 


2 

118 

97402 

i32i4t3744W5 

4 

15 

97403 

1321168210 


2 

4 

97403 

1321463762 

5 

27 

97403 

132116 8^15 


1 

14 

97403 

1321463 ?85-l 

9 

1 

9 7450 

132116 8216 


1 

le 

97403 

1321463791-2 

2 

8U 

9 7403 

1321166218 


10 

23 

97403 

1321463793 

9 

27 

97403 

132116 8221 


14 

2 

97403 

1321463811 

4 

63 

9 7403 

1321168222 


5 

3 

97403 

1321463818-6 

4 

27 

97403 

1321168224 


2 

15 

97403 

1j2146397a 

11 

7 

97403 

I3211E8227 


13 

6 

97403 

1321463971 

12 

7 

97403 

132116 8233 


10 

63 

97403 

1321463986-5 

10 

too 

97403 

13 2116 82 42 


10 

24 

97403 

i3214E4224-5 

X X 

1 

97403 

1321168245 


10 

22 

97403 

1321464224-6 

12 

1 

97403 

1321168255 


10 

25 

97403 

1321464JU9 

8 

9 

9 7403 

1321168265 


13 

10 

97403 

1321569822 

4 

26 

97403 

IJ211E82 J8 


5 

34 

97403 

1321569823 

2 

91 

9 7403 

L32llE830i>-l 


14 

16 

97403 

1321569824- 1 

14 

23 

97403 

1321168300-2 


14 

22 

97403 

1321569825-1 

2 

112 

97403 

132116 83 01-1 


5 

12 

97403 

132x569827 

10 

75 

9 7403 

132116 8305 


2 

115 

97403 

13215E9832 

2 

49 

97403 

L3211E8319 


2 

114 

97403 

1321569833 

9 

47 

97403 

1321168322 


2 

116 

97403 

1321569836 

10 

72 

97403 

1321168323 


2 

22 

97403 

132x569637 

9 

56 

97403 

1321168323 


2 

24 

97403 

13^1569839 

10 

65 

97403 

1321168327-2 


2 

82 

97450 

1321569844 

X 

10 

97403 

1321168337 


1 

18 

97403 

1321569847 

1 

7 

97403 

1321168337 


4 

12 

97450 

132x569851 

3 

12 

97403 

132116833? 


4 

16 

97403 

1J215E9852 

1 

8 

97403 

1321168337 


13 

4 

97403 

1321569853 

5 

30 

97403 

1321168348 


14 

7 

97403 

Ii215t9853“6 

5 

36 

97403 

13211683 53-1 


13 

5 

97403 

132x569853-7 

5 

37 

'7403 

132116 8356 


14 

18 

97403 

1321569853-9 

3 

38 

7403 

1321168369 


9 

31 

97403 

1321569854 

2 

X 

7403 

13211683/0 


10 

52 

97403 

1321569854/2 

2 

5 

7^03 

1321168370 


10 

94 

97403 

1321569854/3 

2 

6 

r7403 

1321168376-1 


9 

10 

97403 

1321569855 

10 

91 

^7403 

1321168376-1 


9 

36 

97403 

1321569855-106 

9 

12 

^7403 

13211603 76-1 


10 

13 

97403 

lJ215c9855-118 

9 

32 

>7403 

1321168376-1 


10 

67 

97403 

1321569855- 123 

9 

38 

?7403 

132U6U376-1 


17 

7 

97403 

1321569855-172 

9 

48 

17403 

1321168376-1 


17 

10 

97403 

iJ2l5t9855-l72 

9 

49 

»7403 

132116 8376-1 


17 

13 

97403 

1321569855- 184 

9 

33 

'7403 

132116 83 76-i 


17 

U 

97403 

1321 569855-78 

9 

19 


!4 
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section IV 


fiJkTlliHAL STOCK HU^^BER 4KO PART NUHOER INiDEX 


FSCrt PART NUMBER 


9TJi03 

97A03 

97433 

97403 

97403 

97433 

9 7403 

97403 

97433 

9 7403 

97403 

97 403 

97403 

97403 

97433 

97403 

97403 

97403 

9 7403 

97403 

9 74 33 

97433 

97403 

97403 

97433 

9 7403 

9 74 03 

97403 

97403 

97403 

97433 

97403 

97403 

97403 

9 7 403 

97403 

97403 

97403 

97403 

97403 

9 7 403 

97403 

97403 

97403 

97403 

9 7403 

97403 

97403 

97403 

97433 

9 7403 

9 7403 

97403 

97403 

97403 

97403 

9 7 403 

9 7403 

9 7403 

97403 

97403 

97433 

97403 

97403 

97433 

97403 

9 7403 

9 7403 

9 7 403 

97403 

9 7 403 

97403 

97403 

97403 

97403 

97403 

97403 

97450 


132 L5E9855-76 

L3215E 9855-80 

i32i5E9855-a6 

L3215E9855/102 

13215E9855/103 

132 15E9855/i34 

1321569055/105 

L3215£9a55/105 

13215E9855/1 J6 

132 1 5E9a55/110 

132 1 5E9855/UI 

132 L5£9055/il3 

13215E9855/123 

1 321569855/127 

13215eS855/i27 

1321569855/130 

13215E9855/131 

l3215E9855/i32 

13215E9855/136 

1321569855/139 

132l5£9855/i45 

1321 5E9855/149 

1321569855/150 

1321569855/151 

132 15£9a55/l57 

1321 569855/158 

1321 569855/182 

13215E 9855/219 

1321 569855/94 

1 321 569857 

1321569857/3 

152156985712 

1321569858 

13215E9B61 

1321569861-1 

13215E9862 

13215E9862-2 

132 1569862-3 

1321569863 

1321 5E9864-5 

1321 5E9865 

1321 5E9866 

13215E9866-3 

13215E9866-4 

13215E9867 

132 L5E9868 

13215E9873 

L3215E9873-1 

132 15E9878-3 

1321569879 

1321569879-10 

l32l5E9879-ii 

1321569879-14 

13215E9879-15 

13215E9879-9 

132 1569881 

1321569881-2 

13215E9b84 

1321569884/3 

1321 569885 

1321569887 

1321 569088 

1J215E9889 

I3215E9892 

13215E9892/i 

13215E9892/U 

1321569892/2 

132 1569892/4 

1321569892/5 

1321 569893 

1321569893-1 

I3215E9893-2 

jt32l5E989>’2 

1321569905-5 

1321 5E9909-10 

13215E9909-17 

1321569909-17 

1321569917 


CURE 

IT6P 



hCn 

AC, 

fSCK 

PARI NUMBER 

9 

29 

97403 

1321569918 

9 

17 

97403 

1321569918-11 

9 

8 

97403 

13215E9918/12 

10 

10 

97403 

13215E9910/13 

10 

27 

97403 

i3215£99i9 

10 

11 

97403 

1321569919-3 

10 

51 

97403 

132i5t992i 

10 

05 

97403 

1321666170-2 

10 

38 

97403 

132i6t:6176-2 

10 

58 

97403 

132i6fc6l76-3 

10 

57 

97403 

13216t6l82-3 

10 

49 

97403 

132l6fc619J-5 

10 

48 

97403 

132 1656191-2 

10 

56 

97403 

lJ2i6£6I9i-3 

10 

60 

97403 

l32i6£6i92 

10 

15 

97403 

U216E6 201 

10 

16 

97403 

1321666205-4 

10 

19 

97403 

U216E7689 

10 

35 

97403 

1321659963-2 

10 

31 

97403 

13217E2341 

10 

50 

97403 

132a7E2342 

10 

97 

97403 

1321752342/3 

10 

90 

97403 

I32l7fc234i 

10 

99 

97403 

li217fc2j>43/4 

10 

84 

97403 

1321752344 

10 

54 

97403 

132 17£ 2346 

10 

101 

97403 

l32i7E2J6o-2 

10 

34 

97403 

132^752367 

10 

26 

97403 

132175 2 367-4 

2 

9 

97403 

1321752366 

2 

14 

97403 

13217E6013-3 

2 

13 

97403 

I32i7fc6d53 

2 

63 

97403 

132l7t76v)3 

e 

11 

97403 

132X856857 

8 

13 

97403 

1321«Ea49^- 1 

6 

10 

97403 

lJ2l8t849j> 

6 

14 

97403 

ij210£d494 

6 

13 

97403 

132l8fca495 

2 

65 

97403 

I32l8£9a7y 

10 

55 

97403 

x32A8fc9d7B-3 

2 

98 

97403 

13218fc9d79-2 

4 

93 

97403 

1321869879-2 

4 

97 

97403 

1321869679-2 

4 

96 

97403 

1321869997-1 

2 

90 

97403 

1321869997-1 

14 

3 

97403 

1321869997-1 

2 

16 

97403 

1321962647 

2 

19 

97403 

1321962647-3 

2 

53 

97403 

132i9c2648 

4 

78 

97403 

1321962654 

4 

92 

97403 

1321962655 

4 

91 

97403 

1321962656 

4 

€8 

97403 

1321962661 

4 

89 

97403 

13219E2662 

4 

9C 

97403 

L32l9£26ai 

4 

46 

97403 

1321962681-1 

4 

48 

97403 

1321962682 

13 

9 

97403 

132196268.:- 1 

13 

12 

97403 

I32i9t9499-i 

3 

1 

97403 

1321969540 

9 

53 

97403 

13^2065615- 1 

9 

52 

97403 

132206 5616 

10 

80 

97403 

1322065617 

2 

68 

97403 

13^2065618 

2 

69 

97403 

iJ220a56i9 

2 

76 

97403 

132^169273-1 

2 

75 

97403 

i322tfc9273- 1 

2 

72 

97403 

1322266260 

2 

73 

10855 

2R65222C 

4 

14 

93781 

3NP25 

4 

18 

93781 

3MP25 

4 

19 

93781 

i«P25 

4 

20 

93781 

3MP2b 

2 

93 

10B55 

JRb5l6JiU 

2 

44 

93761 

757230 

2 

2 

93761 

75723U 

2 

10 

10855 

8KLi5Ju48 

1 

16 

10855 

8K050078 
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FIGURE ITEM 


NClr 

N6 ■ 

17 

20 

x7 

33 

17 

3i 

1 7 

32 

16 
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1 6 
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45 

10 

36 

10 

43 

1 0 

37 

4 

67 

10 

59 

4 

67 

4 

86 

4 

85 

5 

13 

4 

25 

4 

45 

10 

42 

4 

21 

17 

1 

17 

5 

2 

43 

2 

46 

2 

7 

1 

5 

4 

lU 

4 

7u 

4 

73 

4 

56 

4 

b 

2 

12 

3 

5 

10 

83 

5 

2 

5 

26 

5 

7 

3 

29 

6 

3 

2 

74 

2 

20 

2 

21 

2 

22 

2 

77 

2 

78 

2 

103 

2 

79 

2 

03 

10 

7i 

£ 

109 

2 

1C6 

2 

107 

2 

104 

2 

105 

2 

33 

2 

34 

2 

25 

2 

26 

10 

4 

10 

5 

4 

9 

4 

5 

1 

20 

6 

2 

9 

43 

8 

14 

1 7 

34 

8 

3 

7 

22 

11 

10 

1 i 

li 

12 

10 

1 2 

13 

7 

24 

U 

12 

i2 

U 

7 

2i 

7 

13 
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General, United States Army 
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/ A/^vui# 


/ igifr./ 


1 t’t'ruitnrlt'r 10 ntlMliiirlrrF} * 00 inrii 

I ilcninch^r 10 iMMUInu'lrrrt m 0,01 Iiii Im'^ 

I ini'U'r ‘ U) OrriiUiOtMn m OO.OV inrho?< 

1 M lOniKora ^ o;* H frrl 

I lH‘<M<n!»oU'r ^ 10 (Irkannaoin :0tH,08 U vl 
i kil<uni'h»r 10 luMOointot’i m m 0,;OM) m O^a 

I m 10 mllligrttniH .lOornln 

I (k't’if^rtun w HI rorilif^nunw « |,r»'l 
1 n> 10 (looifJ5rnni m .OOrMmnro 
I d(0<nKrom ei lOKnuna h ,05 ounco 
1 luTtoKriun u 10 clokn^^rniOH O.ni!ounco« 

1 kilogram m lOhorlograma « ^.^pourtdtt 
1 quintal « lOOkilogrinna « 220.^0 pourula 
1 n^otricton lOquintala «« l.l Hliorttonn 


I I riUilitio 10 iiullHi‘T*i o n! oiinrt' 

I tltNilOri 10 4 rnfilitrr'i ' 0 OH 0 onniH'tn 
1 liOT ^ lOdiTihO^pi 00 Hi iI nitiu'ivi 
I tlt<kriliO‘i lOhO^i'i* OO'lgnlloim 
Mum Inlititr ‘ lOdt'kahOon ' 00 111 gallons 
I kilohtttr - 10 hiH'lolMoiH r HIM IHgnllooH 

Stju*rv 


1 a<|. roMliiiit'UM' H 100 N(|, tnillinnHarH u inch 

I H<). diVUMi‘i*H* T 101) 'ii] n'UtimiHnrtt w 15.5 fi(|, inrhan 
I «q. rniHar (nuitnro) f’ 100 mp tlt'oiinotmfi « 10 70 h(|. (wi 
1 acj. ilakinniHiT i«r«) «. 100 aip niiHara «i 1,075 -I aq. foot 
1 fap horlnmoU>r(luu*taro) ^ 100 «cj, dokamotorN « 

1 aq. kOoniolor 100 «q liootnniolc'ra .dHO aq. milo 

M0M$utv 


1 eu. coiUimotor r 1000 cu. mniimotora « .06 cu. inch 
1 cu, (Iflolmetor « 1000 cu. contimotora a 61.02 cu. inches 
1 cu. meter « 1000 cu dcciincterH = 35.31 cu. feet 


Approximate Conversion Factors 



To 

MufUpiyb/ 

Toc/lAttlfll 

To 

Multiply by 

inches 

centimeters 

2.640 

ouncodnehos 

newton-meters 

.007082 

feet 

motors 

,306 

centimeters 

inches 

.304 

yards 

meters 

.914 

meters 

feet 

3.280 

milos 

kilometers 

1.609 

meters 

yards 

1.094 

H(iuare Inches 

square centimeters 

6.461 

kilometers 

miles 

.621 

H(iu«re feet 

square meters 

.093 

square centimeters 

square inches 

.156 

iHluaro yards 

square meters 

,836 

square meters 

square feet 

10.764 

squine miles 

square kilometers 

2.590 

square meters 

square yards 

1.196 

acres 

square hectometers 

.405 

squaic kilometers 

square miles 

.386 

cubic feet 

cubic meters 

.028 

square hectometers 

acres 

2.471 

cubic ynrda 

cubic meters 

.765 

cubic meters 

cubic feet 

35.316 

fluid ounce H 

mUliUters 

29,573 

cubic meters 

cubic yards 

1.308 

pints 

Utora 

.473 

milliliters 

fluid ounces 

.034 

quorts 

liters 

.946 

liters 

pints 

2.113 

gallons 

liters 

3.785 

liters 

quarts 

1.067 

ounces 

grams 

28.349 

liters 

gallons 

.264 

.036 

pounds 

kilograms 

.454 

grams 

ounces 

short ions 

metric tons 

.907 

kilograms 

pounds 

2.205 

])(mnd*fcot 

pound-inches 

newton -meters 
newton-motors 

1,356 

.11296 

metric tons 

short tons 

1.102 



Temperature (Exact) 

“F Fahronhoit 
toinporuturo 

6/9 (after Celsius -C 

subli acting 32) Icmperaturo 



